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RIFLESSIONI  FISICHE 

SOPRA  LA 

MEDICINA  ELETTRICA 

DEL  SIGNOR, 

CIO: FRANCESCO  PIVATI 

Accademico  dell’  Accademia  delle 
Scienze  di  Bologna  ec. 


IN  VENEZIA  MDCCXLIX. 

Presso  Benedetto  Milocco. 


Si  vendono  da  Lorenzo  Bafeggio  in  Campo  a 
S.  Bartolommeo. 


A  S  UE  ECCELLENZE 

IL  SIGNOR 

GIOVANNI  EMO 

PROCURATOR  DI  S.  MARCO, 

IL  S  I  G  7^0  R 

BARBON  MOROSINI 

CAV:  E  PROCURATOR  DI  S.  MARCO, 

il  s lg  * io n 

MARCO  FOSCARINI 

CAV;  E  PROCURATOR  DI  S.  MARCO, 

RIFORMATORI 


Dello  Studio  di  Padova . 


Gio:  Francesco  Piva  ti. 


On  prima  mi  fono  indotto  a  la- 
Iciar  correre  alla  pubblica  luce  que¬ 
lle  mie  Rifleifioni  Fi  fiche  fopra  la  Medicina  Elet¬ 
trica,  che  mi  determinai  di  porle  lotto  la  Prote¬ 
zione  dell’  E.  E.  Y,  V.  e  degli  altri  Senatori  Ani- 
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pliflìmi,  che  in  quello  graviffimoMagiftrato  pre¬ 
cedono  .  Ragion  volea  certamente  che  ciò  facelfi 
per  ogni  conto,  non  meno  riguardo  alla  materia 
in  elle  contenuta  ,  che  rilpetto  a  me  Hello .  Ver¬ 
tano  quelle  lopra  una  lcoperta  intereffantilfima  , 
perchè  di  giovamento  universale  ,  fatta  non  loia- 
mente  in  Italia  ,  ma  nella  Volita  Metropoli,  e 
lotto  gli  occhi  Vollri,  perchè  fatta  da  chi  gode 
il  grande  onore  di  fervire  il  Volito  Eccellentiffi- 
mo  Magillrato . 

Era  ben  conolciuta  la  forza  Elettrica  hn  ne’ tem¬ 
pi  piu  rimoti,  e  negli  ultimi  iecoli ,  fpezialmen- 
te  nel  paltato  ,  fatte  furono  molte  belle  offerva- 
zioni  lovra  di  ella  dal  Boile,  dal  Cabeo,  dal  Gue- 
richio,  e  da  altri  Filici  di  gran  nome  ;  nè  man¬ 
carono  nel  corrente  ancora  nuovi  Soggetti  diltin- 
tilhmi  ,  Ipezialmente  di  là  da’  Monti,  i  qualli  li 
affaticarono  con  frutto  per  indagarne  la  forza  ;  nè 
mancano  tuttavia  in  quelli  giorni,  come  veglia¬ 
mo  nelle  bellilhme  Opere  prodotte ,  e  dall’Illultre 
Sig.  Abate  Nolet,  e  dal  Chiariflìmo  Sig.  Vincler, 
e  dal  celebre  Sig.  Bole  ,  dal  Sig.  Jallabert  ,  dal 
Sig.  Haulenio  ,  oltre  i  Signori  du  Fay  ,  s’  Grave- 
land  ,  Mulìchenbroek  ,  ed  altri  molti  ben  noti  , 
le  Icoperte  de’  quali  invogliarono  parecchj  anche 
in  Italia  ad  avanzarne  la  coltura  e  lo  lludio.  Ma 
rellar  poteva  per  avventura  fra  i  confini  della  lo¬ 
ia  lpecolazione ,  o  al  più  della  loia  Filica,  le  for¬ 
tunatamente  a  me  non  avelie  toccata  la  beila  for¬ 
te  colla  moltiplicità  degli  lperimenti,  e  colf  afsi- 
duità  di  una  inceffante  applicazione  ,  di  lcoprire 
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1’  ufo  e  la  efficacia  che  tiene  di  redimire  agli 
uomini  in  molti  cali  la  perduta  lalute . 

Quella  (coperta  è  riulcita  di  tale  importanza  , 
che  ben  predo  invogliò  alcuni  di  que’  felici  in¬ 
gegni  a  ieguir  la  traccia  additata  col  tentare  nuo¬ 
ve  Iperienze  Medico-Elettriche,  compiacendoli  poi 
di  parteciparmele  per  maggior  avanzamento  ded 
la  nodra  nuova  Medicina .  Nè  cola  lolamente  co¬ 
minciò  a  porli  in  pratica,  ma  nell’  Italia  ancora, 
Ipezialmente  in  Bologna  ,  dove  in  quello  genere 
di  medicatura  ha  fatte  bellilsime  cure  e  guarigio¬ 
ni  diffìcililsime  il  celebre  Sig.  Veratti  Prole  flore  di 
Medicina  in  quello  Studio ,  e  dell’  Accademia  del¬ 
le  Scienze  dell’ Inftituto  di  quella  Nobililsima  Cit¬ 
tà  ;  non  meno  che  in  Torino  il  Chiarilsimo 
Sig.  Bianchi  Profeflòre  Primario  di  Medicina  in 
quella  Reale  Accademia  ;  i  bellilsimi  lperimenti 
de’  quali  cortelemente  comunicatimi  ,  (ervono  di 
comprovazione  alla  cola  ,  e  di  onore  e  d’  incre¬ 
mento  infieme ,  per  le  accuratilsime  nuove  ofler- 
vazioni,  e  documenti  colla  loro  cognizione  accred 
ciutivi .  Il  Sig.  Veratti  ne  ha  in  quelli  ultimi  gior¬ 
ni  pubblicato  un  faggio ,  nel  tempo  appunto  che 
il  torchio  dava  1’  ultima  mano  a  quelle  Riflelsio- 
ni  ,  colla  lua  bell’ Opera,  che  ha  per  titolo  :  Of- 
fcrnjaxjoni  Fi fico- Me  diche  intorno  alla  Elettricità  , 
llampata  in  Bologna  /  e  ben  predo  ci  lulìnghia- 
mo  di  vederne  nuovamente,  e  da  lui,  che  inde- 
feflamente  vi  attende ,  e  da  altri  ancora  . 

Il  vederla  dunque  in  Italia  cotanto  coltivata  da 

Letterati  di  tanta  fama ,  e  per  cognizione  e  pra¬ 
tica 
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tica  così  dipinti  ,  oltre  buona  parte  de’  Profelìori 
di  Medicina  dello  Stato  Pontificio  ,  in  Germania 
pure  ,  in  Francia  ,  e  in  Inghilterra  ,  mi  dà  corag¬ 
gio  di  Iperare  che  non  fieno  per  riuficire  del  tutto 
difaggradevoli  a  V.  V.  E.  E.  quelle  Riflefsioni  lovra 
di  ella ,  giacche  verlàno  lulla  maniera  con  cui  fi 
può  credere  che  agilca  ne’  corpi  umani  la  Elet¬ 
tricità  medicata  ,  e  filile  cure  da  me,  e  da  altri 
fatte.  Quelle  però  avranno  quel  gran  difetto,  che 
leco  porta  P  Invento  medefimo  per  conto  dello 
{copritore,  manchevole  in  tutte  le  condizioni  ne- 
cefiàrie  per  avanzarlo  .  A  voi  lo  prelento,  Ecce- 
lentiilimi  Signori  ,  acciocché  conolcendone  colla 
Voltra  mente  lublime  la  importanza,  polliate  col 
voltro  Patrocinio  dargli  quel  molto  ,  che  gli  ab- 
bilogna  per  maggior  vantaggio  di  quella  Scienza , 
rela  ormai  la  diletta  de’  più  Illuftri  Principi  dell’ 
Europa .  Meno  certamente  non  fi  può  Iperare  dal 
Voltro  grand’  Animo  defiinato  da  Dio,  e  Icelto 
da  quello  Augulto  Governo ,  fra  tante  altre  rile— 
vantiflìme  incombenze  ed  onori  che  vi  diltinguo- 
no ,  alla  coltura  ed  avanzamento  delle  Scienze  tut¬ 
te  /  e  vie  più  di  buon  animo  mi  giova  iperare 
eli  e  fiate  per  promoverne  i  progredì ,  quanto  che 
il  volito  zelo  initanchevole  vi  porta  fempre  a  pro¬ 
curare  il  bene  univerlale .  Tutti  que’gran  vantag¬ 
gi  fino  al  prelente  fperimentati  ,  e  que’  lemmi 
che  ci  promette  in  avvenire  la  Medicina  Elettri¬ 
ca  ,  mentre  ridonderanno  in  beneficio  altrui  ,  fi 
dovranno  attribuire  al  Vollro  zelo  medefimo  ,  il 
quale  fa,  che  nel  tempo  llelfo  che  poilìedete  in 

alto 


$ 

alto  grado  le  Scienze  ,  le  protegete  ,  e  Con  cura 
indefeffa  le  promovete. 

Degninfi  dunque  P  E.  E.  V.  V.  di  ricevere  (ot¬ 
to  1’  alto  fuo  Patrocinio  ,  qualunque  fieno  ,  que¬ 
lle  mie  Rifleffioni  ,  e  nel  tempo  ileffo  col  (olito 
della  loro  generofità  continuino  a  protegerne 
P  Autore  ,  onde  prendendo  nuovo  coraggio  pro- 
feguifca  con  tutte  le  mie  ,  avvegnaché  debolifli- 
me  forze  ,  a  dudiare  di  fupplire  in  parte  a  quel 
molto  che  vi  manca  per  ridurla  a  perfezione .  Se 
Iddio  Signore  fi  è  compiaciuto  di  far  naicere  e 
pubblicare  quella  utiliffima  (coperta  in  Italia  ,  e 
in  Venezia  ,  nulla  fi  dee  ommettere  di  ciò  che 
poffa  contribuire  a  quel  fine  ,  a  cui  la  Infinita 
iua  Sapienza  l’ ha  dellinata  .  Nata  quella  Scienza 
fotto  i  Voftri  fortunati  aufpicj ,  fi  farà  adulta  ben 
predo,  quando  fi  conolca  da  Voi  veduta  di  buon 
occhio  ,  e  protetta  ,  e  il  Mondo  tutto  prenderà 
motivo  da  ciò  di  tenerla  in  pregio  maggiore  ,  e 
di  affaticarli  a  lempre  piu  ilJudrarla  ;  e  finalmen¬ 
te  P  aggradimento ,  con  cui  (pero  farete  per  rice¬ 
vere  quello  tenue  tributo  di  oflequio  ,  ledendo¬ 
mi  di  dimoio ,  farà  infieme  per  me  un  gran  pre¬ 
mio  ,  ed  una  gloria  (ingoiare  ,  atta  a  rendermi 
foave  in  avvenire  ogni  più  lungo  lludio ,  ed  ogni 
più  dura  fatica . 


L  O 
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LO  STAMPATORE 

A  chi  Legge. 


T  aggradimento  univerfalmente  incontrato  dal  Dhiona- 
no Scientifico  e  Curiofo  ,  Sacro-Profano  del  celebre 
Signor  Gto:  Francefco  Pi-vati  pubblicato  colle  mie  Stampe 

,P~C,C.  con  hfon  ìucceJfo  dall' anno  174  6.  in  cui  cominciò 
Editane  ,  fono  già  ufciti  fci  Tomi  ,  e  felicemente  va  [fi 
continuando  il  Settimo ,  per  giugnere  quanto  prima  al  com¬ 
pimento  nel  preformo  numero  dei  dieci  )  quell'  aggradimeli, 
lo  ,  dico  ,  fi  'e  quello  ,  che  m  incoraggifce  ad  efibire  an- 
.  a  PreJente  Opera  in  quarto  dell'  Autore  mede/imo.  Con - 
tiene  quefìa  alcune  Riflejfoni  Fificbe  concernenti  l'Elet¬ 
tricità  Medica  ,  ed  appoggiate  / opra  varj  e  didimi  fperi- 
menti  fatti  e  dall  Autore  e  da  altri  celebrati / f, mi  Sospet¬ 
ti  di  qua  e  di  là  de'  Monti ,  intorno  a  molte  e  diverfe^ ma¬ 
lattie  incurabili  rifpetto  alla  Medicina  -volgare  ,  ma  Ma¬ 
nte  fortuna! amente  per  via  della  Medica  Elettricità  .  Il 
mento  della  cofa  e  V  fregio  ,  che  acquiflojf  l'  Amore  con 
una  tale  f coperta  tanto  giovevole  al  Genere  Umano  mi  dan¬ 
no  che  Jperare  ,  non  fìa  per  riufcire  difcara  quella  mia 
intraprefa  ;  molto  pih  che  da  Veneti  Torchj  ella  è  la  pri¬ 
ma  volta  ,  m  cui  efcano  alla  luce  ferimenti  di  ftmil 
fotta .  Avevo  inoltre  ben  ragione  d'  indurmi  ad  impren¬ 
dere  una  cofa  tale  ,  *  pel  dejiderìo  di  varie  dotte  ed  eru¬ 

dite  perjone ,  che  con  anfiet'a  attendevano  pubblico  queflo 
bel  Saggio  di  guarigioni  ,  di  cui  per  anche  l'  Autore  fatto 
non  ave  a  cenno  ,  fuori  di  quelle,  che  vollero  render  fale- 
J>  tu  tejìimomo  di  aggradimento  i  Signori  Accademici  di- 
Bologna  collo  ftamfare  la  già  nota  fua  Lettera  ;  ,  molto 
pia  per  la  Infinga  ,  che  ho  di  produrne  ancora  delle  altre 


tn 


m  quefto  proposto  ;  non  celando  l’  Autore  mede  fimo  di  et- 
tenderv,  con  tndcfejf*  applicatone  ,  *  gid  avendone  anche 
al  prefente  per  mano  di  fot prendenti  e  meravigliofe  .  Non 
ho  mancato  perciò  d'  impiegare  dal  canto  mio  tutta  la 
autgenza  ,  affinché  per  mta  parte  rinvenir  non  fi  p0lìa 
coja  ,  per  cu,  ,n  qualche  conto  offufcato  rimanga  lo  fplen- 
dore  della  materia  contenutavi  :  quindi  mi  giova  crede - 

‘tn  *  ° ilr>Y°  a  fortuna  di  rifcuotere  quel  compatimen- 
’  CfJ  fperafe  prefumo  dalla  bontà  di  chiunque  prender 

anim^  T  *  fp"*0  '  Ricevi  du”Ìe  *  b“°» 

feìke  ’  LeggU°rt  umamJJtm°  .  d,ò  che  ti  offerifco  ,  e  vìvi 


NOI 


NOI  RIFORMATORI 

Dello  Studio  di  Padova. 


A 


Vendo  veduto  per  la  Fede  di  Revifione  ,  ed  Appro- 
^  vazione  del  P.  Fra  Paolo  T  ommafo  Manuel  li  Inqui- 
fitore  Generale  del  Santo  Uffizio  di  Venera  nel  Libro  in¬ 
titolato  RifleJJioni  Fificbe  / opra  la  Medicina  Elettrica 
del  Signor  Gian  Francefco  Pivari,  ec.  non  v’efier  cos  al¬ 
cuna  contro  la  Santa  Fede  Cattolica  5  e  parimente  per 
Atteftato  del  Segretario  Noftro  niente  contro  Principi  , 
e  buoni  coftumi  ,  concediamo  Licenza  a  Benneto  Mtloc - 
co  Stampator  di  Venezia,  che  polii  efler  ftampato ,  ofier- 
vando  gl*  ordini  in  materia  di  Stampe  ,  e  prefentando  le 
Polite  Copie  alle  Pubbliche  Librarie  di  Venezia  ^  e  di 
Padova. 


Dat.  li  3.  Febraro  1748. 


(  Barbon  Morofìni  Kav:  Proc.  Rif. 
(  Marco  Fofcarini  Kav:  Proc.  Rif. 


Regiftrato  in  Libro  a  Carte  al  Num.  3 

\ 

Micbiel  Angelo  Marino  Segretario. 


9 


RIFLESSIONI  FISICHE 

SOPRA' 

LA  MEDICINA 

ELETTRICA* 


E  giuflamente  por  voleflì  rifletto  alle  diffi¬ 
coltà  gravittìme  che  feco  porta  una  (co¬ 
perta  di  frefco  fatta,  e  in  fe  fletta  mira* 
bile  e  flraordinaria,  quanto  fi  è  la  Elettri . 
cità  Medica ;  e  fe  mi  poneflì  dinanzi  agli 
occhi  la  fcarfezza  della  mia  cognizione  , 
che  ben  conofco  riftrettiflìma ,  non  dovrei 
certamente  accignermi  a  fcrivere  in  una  materia  di  tanta  im¬ 
portanza.  Pure  il  trattarfi  appunto  di  una  cofa  di  tanto  uni- 
verfal  giovamento,  la  lufinga  di  poter  con  ciò  aprire  una  Ara- 
da  ad  ingegni  più  felici  di  avanzarfi  ,  [  come  tuttavia  fian 
facendo  ]  e  perfezionare  le  rozze  mie  idee,  gli  eccitamenti 
avuti  da  perfone  autorevoli,  e  l’aggradimento,  con  cui  ho 
veduto  eflere  fiata  ricevuta  dal  Mondo  fcienziato  una  lette¬ 
ra  da  me  fcritta  in  queflo  propofito  con  tutt’ altra  intenzio¬ 
ne,  che  quella  di  vederla  refa  pubblica  colle  ftampe  e  ri- 
fiampe,  fono  tutte  cole  ,  che  mi  han  fcmminifirato  corag- 

B  gio 


gio  di  dar  mano  all’opera.  Era  già  qualche  tempo  che  avea 
divifato  di  fcrivere  almeno  per  mio  ufo  ;  ma  foprafatto  da 
altre  occupazioni  mi  era  ridretto  a  fare  alcuni  femplici  no- 
tandi,  i  quali  a  me  fervidero  di  traccia:  ma  crefcendo  que¬ 
lli  in  volume,  e  riufeendo  col  tempo  confufi  ,  perchè  polli 
alla  rinfufa  di  giorno  in  giorno  ,  mi  accinfi  ad  ordinarli 
nelle  ore  meno  occupate.  Nel  far  quello,  vi  ritrovai  fparfe 
qua  e  là,  fecondo  mi  cadevano  in  mente  dal  vedere  ciò  che 
mi  accadea  alia  giornata  nelle  operazioni  Medico  -  Elettri¬ 
che,  alcune  riflelfioni  che  non  mi  parvero  del  tutto  indegne 
di  efporre  al  giudizio  degli  Eruditi  .  Fui  perfuafo  ad  unir¬ 
le,  contenerle,  e  pubblicarle  ;  ed  eccole,  quali  else  fi  fieno, 
infieme  raccozzate. 

Protello  però  che  in  quello  farò  per  ifcrivere  ,  avvegna¬ 
ché  necelfariamente  debba  io  dire  qualche  cofa,  per  meglio 
fpiegarmi,  della  maniera  ,  con  cui  concepisco  che  agifea  la 
materia  Medico-Elettrica  nelle  operazioni,  mi  protello  ,  di¬ 
co,  che  non  intendo  con  ciò  di  dare  una  giuda  teoria,  che 
ben  conofco  che  troppo  vi  vuole  per  arrivare  a  quello.  Dirò 
folamente  quello  parmi  fin  ora  di  poter  dire  per  le  Speran¬ 
ze  da  me  vedute  ,  il  tutto  fempre  come  mie  conghietture 
particolari,  pronto  e  prontilfimo  a  cangiar  parere,  ognivoi- 
ta  che  le  ragioni,  e  le  fpcrienze  mi  dimollrino  altrimenti. 

Le  bcllilfime  Opere  pubblicate  di  là  da’  Monti ,  e  in  Ita¬ 
lia  ancora  Sopra  la  Elettricità  fervono  a  Spiegare  mirabil¬ 
mente  gli  effetti  Fifici,  e  que’ felici  ingegni  hanno,  polfiam 
dir  con  ragione  ,  avanzato  molto  in  quello  particolare  l’E- 
lettricifmo  ,  nè  potevafi  Sperar  meno  da  elfi  .  La  giudizi  a 
che  ha  refa  la  Repubblica  Letteraria,  anzi  il  Mondo  tutto, 
a  ciò  che  in  queda  materia  hanno  fcritto  i  Sig.  du  Fay  , 
Gray,  Hauksbce,  il  dottilfimo  Sig.  Winkler,  il  celebre  Sig. 
Bofc,  e  ’l  chiarilfimo  Sig.  Abate  Nolet ,  e  tanti  altri  Fifici 
di  gran  nome,  è  una  prova  evidente  dei  loro  gran  merito. 
Ma  Siccome  nediino  di  elfi  imprefe  a  fcrivere,  o  a  fare  fpc¬ 
rienze  mediche  nell’Elettricità  ex  profedò,  ma  per  Sólo  ac¬ 
cidente,  così  le  dottidimc  loro  teorie  non  fi  podòno  adatta¬ 
re 


Sopra  la  Medicina  Elettrica .  n 

re  giufiamente  ai  fenomeni  che  accadono  fui  corpi  umani 
infermi  o  cagionevoli ,  perchè  non  divifarono  di  valerfi  di 
vetri  intonacati,  o  di  porre  in  mano  all’ elettrizzato  anche 
con  vetro  femplice,  (  come  felicemente  è  flato  ultimamen¬ 
te  feoperto  e  più  volte  provato  )  materie  atte  a  produr  quel¬ 
le  guarigioni  che  l’Arte  Medica  fi  fludia  di  fare  per  altra 
ftrada.  Sappiamo,  è  vero  dai  Sig.  Novellifti  di  Goettinghen 
con  notizia  venuta  di  Ollanda  nel  Dicembre  1747.  da  due 
Perfonaggi  di  diftinzione  ,  che  fra  altre  cofe  fpettanti  alia 
Elettricità  ,  che  quefti  riferirono  ,  una  Donna  foggetta  alla 
Itterizia  fu  rifanata  dopo  un  quarto  d’ora  di  elettrizzazione 
con  qualche  di  lei  fvenimento:  che  un  dito  gonfio,  e  vici¬ 
no  alla  fupporazione  raggirato  intorno  alla  canna  Elettrica 
fenz’  altro  guarì.  Nella  Adunanza  della  Società  Reale  delie 
Scienze  di  Londra  tenuta  il  dì  30.  Gennajo  1747.  fu  letta 
una  relazione,  accompagnata  da  varj  atteftati  ,  di  una  cura 
Elettrica  fatta  in  un  uomo  attaccato  da  una  paralifia  di  mol¬ 
ti  anni,  il  quale  dopo  eflere  flato  elettrizzato  più  volte,  fi 
è  veduto  in  iflato  di  poter  camminare  ,  alzare  le  mani  ,  e 
parlare,  co fc  che  non  poteva  far  prima.  Abbiamo  intefo  che 
il  Sig.  le  Cat  in  Roano  abbia  altresì  fatta  qualche  fperienza 
di  Medicina  elettrica ,  e  fe  ne  attende  la  relazione .  Ma  tut¬ 
te  quefte  prove  fervono  bensì  a  dimoftrare  l’attività  dell’ E- 
lettricifmo,  e  fpczialmente  la  bcliiflìma  guarigione  del  Para¬ 
litico  di  15.  anni  fucceduta,  e  con  tanta  accuratezza  ultima¬ 
mente  deferitta  dal  Sig.  Jallebert  Profefiòre  di  Fifica  fperi- 
mentale  in  Ginevra,  nelle  fue  dottiflìme  oflcrvazioni  fopra  P 
Elettricità  ,  tutte  dico  fono  fiate  fatte  ,  e  fervono  per  Sco¬ 
prire  fin  dove  giunga  la  forza  Elettrica,  non  per  coftituirla 
precifamente  una  delle  parti  principali,  e  un  adiutorio  gran- 
diflìmo  all’Arte  Medica  coH’intonacamento  de’  fpecifici.  An¬ 
zi  fuvvi  alcuno  che  tanto  era  lontano  dal  fupporre  che  la 
Elettricità  potette  mai  aver  luogo  nella  Medicina,  come  pre- 
vedea  ragionevolmente  alcun  altro,  che  fi  oppofe  con  parti- 
colari  ragioni  ad  una  tale  propolìzione,  giudicandola  cofa  da 
non  Sperarli  giammai. 


B  3 


La 


La  fperienza  però  oggidì  ci  fa  vedere  che  polliamo  colla 
forza  dell1  Elettricifmo  introdurre  ne’  corpi  umani  le  pani 
più  fpiritofe,  e  più  attive  delle  materie  mcdicamentofe  per 
una  brada  di  gran  lunga  più  brieve,  e  più  efficace  di  quel¬ 
lo  abbia  fin  ora  fatto  l’Arte  Medica.  Le  molte  prove  pref- 
fo  di  noi  fatte,  e  le  tante  altre  dopo  la  pubblicazione  col¬ 
le  (lampe  di  Lucca  della  nofira  Lettera  fopra  la  Elettricità 
Medica  fcritta  al  Chiariffimo  Signor  Franccfco  Maria  Za- 
notti  Segretario  dell’Accademia  delle  Scienze  di  Bologna,  fo¬ 
no  un  contraffegno  evidentiffimo  della  verità,  importanza,  c 
vantaggio  di  una  tale  feoperta,  che  per  mia  buona  forte  fi 
fece  in  Italia  fralle  mie  mani .  Quindi  è  che  ragionevol¬ 
mente  non  polliamo  abbandonar  quello  nuovo  invento,  anzi 
ognuno,  fpezialmentei  Profellòri di  Medicina,  debbono  procu¬ 
rare  di  avanzarlo  al  poffibile.  La  novità,  e  l’interelfe  fin  da 
quando  fi  pubblicò  la  invenzione  pofe  in  agitazione  alcuni 
pochi  dei  meno  verfati,  i  quali  a  tutto  collo  col  negare  fi¬ 
no  gli  lìeffi  fatti  incontraflabili  proccurarono  di  Ereditarla;  lad¬ 
dove  al  contrario  i  più  faggj  la  ricevettero  con  illuporc  bensì, 
ma  fofpendendo  il  proprio  giudizio,  m’incaricavano  a  conti¬ 
nuare  le  fperienze,  ed  ofservare  ogni  cofa.  Oggidì  però  le 
co fe  hanno  cominciato  a  cangiar  faccia,  e  viene  veduta  di  più 
buon  occhio  quella  Elettricità  Medica,  poiché  le  tante  belle 
fperienze  di  altri  Soggetti  difiintiffimi  nella  Profelfione  Fifica, 
c  Medica  tentate,  e  riufeite  felicemente  ne’  cali  più  difficili, 
e  difperati,  come  diremo  a  fuo  luogo,  hanno  fatto  chiaramen¬ 
te  vedere,  che  ciò  non  era  nè  un  fogno,  nè  un  fanatifmo. 

Quello  appunto  è  quell’ultimo  eccitamento  che  mi  ha  dato 
coraggio  di  lafciar  correre  fotto  gl1  occhi  del  pubblico  quelli 
miei  penfamenti,  che  mi  fludierò  di  convalidare  coi  fatti  av¬ 
venuti  a  me,  e  ad  altri.  Se  mai  per  difgrazia  cadelfero  fotto 
gl’ occhi  di  taluno  di  quei  pochi  pertinaci,  che  ancora  relìano, 
quelle  mie  Rifleffioni ,  fo  che  vi  fi  opporranno  validamente  per 
ogni  via.  Se  però  le  conghietturc,  e  le  ragioni  da  me  addotte 
non  faranno  tali  che  perfuadere  li  pollano,  e  fe  in  quello,  fecon¬ 
do  la  opinion  loro,  non  ritroveranno  que’  principi,  co’  quali  fi 
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può  ragionevolmente  frapporre  che  agifca  la  Medicina  Elettri¬ 
ca,  e  per  confeguenza  non  adattati  a  fpiegarne  il  mcccanifmo} 
in  quello  cafo  afcriverò  a  favore  fingolariffimo  1’elfere  illumina¬ 
to  ,  come  ho  accennato  di  [opra .  Ma  fc  impugneranno  i  fatti 
da  me  riferiti  in  comprovazione  del  mio  affunto ,  come  non  ve¬ 
ri,  benché  avvenuti  alla  prefenza  di  tanti  illuftri,  e  degni  te- 
flimonj,  e  comprovati  da  tanti  altri  nuovi  fperimenti  fatti  da 
dotti  e  perfpicaciffimi  ingegni  nelle  cofe  Fifiche,  e  Mediche 
verfatilfimi ,  allora  nulla  curando,  con  loro  buona  pace,  fimili 
infufiìftenti  impofture,  feguiterò  di  buon  paffo  a  battere  la  lira- 
da  intraprefa,  ed  a  cooperare  con  tutte  le  mie  deboli  forze  all* 
incremento  di  unafcoperta,  che  interelfando  la  falute,  intereffa 
tutto  il  genere  umano.  Ognuno  è  in  piena  libertà  di  rinovare 
gli  fperimenti  narrati ,  per  vedere  fe  fatti  anche  per  altrui  ma¬ 
no  fuccedono.  Ma  di  una  cofa  dee  fovvenirfi  ,  ed  è,  che  una 
forfè  non  curata  picciolifiìma  circoflanza  può  far  sì,  che  la  cofa 
non  vada  pienamente  ad  effetto,  almeno  in  tutte  le  fue  parti, 
come  la  troveranno  defcritta  .  Quefto  però  farà  difetto  della  lo¬ 
ro  imperizia  o  attenzione,  non  già  della  nuova  feoperta.  La 
fperienza  ci  ha  baftevolmente  ammacftrati,  quanto  il  tempo, 
l’aria,  il  temperamento,  l’età,  e  tant’ altre  anche  picciole 
cofe  non  offervate,  alterino  gli  effetti  delle  operazioni.  Prima 
di  dare  una  negativa  afToluta,  deefi  dunque  efaminare  ogni  leg- 
geriftìma  circoflanza  ,  poiché  in  fimile  materia  ogni  flraordina- 
ria  fottigliezza  non  è  mai  foverchia,  ed  inutile. 

Per  ragionare  adunque  con  qualche  metodo  in  una  mate¬ 
ria  per  fe  fteflà  involuta,  e  per  proccurarc  di  porre  la  cofa  in 
chiaro  alla  meglio  che  mi  fia  poftìbile,  ridurrò  il  tutto  a  dodi¬ 
ci  capitoli,  fotto  de’  quali  divifo  di  poter  efporre  quanto  pen- 
fo  eh’  effer  polla  neceffario  per  dar  compimento  al  mio  inten¬ 
to.  Siccome  parlo  a  perfone  alle  quali  frappongo  nota  la  Elet* 
tricità  Fifica  e  quanto  fin  ora  è  flato  fcrittofovradieffa,  e  frap¬ 
ponendo  altresì  che  ne  abbiano  olfervati  più  volte  cogli  occhi 
proprj  gli  ftravaganti,  e  non  penfati  fenomeni,  refi  oramai  con 
vergogna  della  povera  Fifica ,  mercenarj  fulle  piazze  per  mano 
de’  giuocolieri ,  cd  efpofti  al  divertimento  del  popolaccio  igno¬ 
rante  , 


rantcò  così  non  iflarò  nè  a  porre  Cotto  gli  occhi  con  figure  ef- 
primenti,  nè  depriverò  punto  le  mie,  o  le  altrui  macchine, 
o  la  maniera  di  valerfene:  oltre  di  che  vengono  o  in  tutto,  o 
in  parte  variate,  fecondo  il  metodo  ritrovato  più  confacevole 
dagli  operatori.  Ragionerò  fidamente  di  quello  può  appartene¬ 
re  alla  Medicina  Elettrica,  nè  mi  fervirò  della  Elettricità  Fifica, 
e  de’  Cuoi  fenomeni,  fé  non  in  quanto  giovar  ci  poffono  a  pro¬ 
varne  gli  effetti  Medici.  Saranno  dunque  i  Capi  contenenti  que¬ 
lle  Rifleffioni  difpofti  colf  ordine  fieguente . 

I. 

Che  il  vetro  intonacato  di  materie  fpiritofe  e  fecche  ,  adope¬ 
rato  per  l' Elettrizzatone  ,  tramanda  efflnvj ,  e  quefli  copio - 
ftjjimi . 


I  I. 

Che  il  vetro  sferico ,  o  cilindrico  raggirato  falla  macchina 
col  movimento  nece/fario ,  e  Jlropicciato  col  metodo  folito ,  nel 
tramandare  gli  efflnvj  tramanda  le  particelle  pili  flottili  ed  at¬ 
tive  della  materia  con  cui  è  intonacato . 

1 1  r. 

Che  cote  (li  efflnvj ,  o  particelle  piu  flottili  fi  fp  argano  per 
Varia  riempiendo  /’ ambiente  tf intorno,  la  catena  di  ferro ,  e 
qualunque  corpo  che  incontrano  capace  di  Elettri^ga^ione ,  e 
per  confle guen'ga  anche  la  perfona  dell'  El  et  trillando . 

I  V. 

Della  maniera  con  cui  fi  pub  fupporre  che  quefte  particelle 
fottilifsime  s  in finuino  nel  corpo  umano ,  e  in  qual  guifa  ne  pofi 
fa  ritrar  benefit0 . 
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V. 

Svitai  vetri  fi  giudichino  piu  atti  ad  intonacar  fi ,  e  a  produr - 
re  l'effetto  medico  ricercato  con  varie  fperieti'ge  fatte  fulla  prò * 
pagatone ,  e  penetratone  dell ’  odore ,  e  confeguentemente  de¬ 
gli  effluvj  medie  amento fi  ;  e  le  ragioni  per  le  quali  fi  può  con - 
ghietturare ,  che  la  figura  cilindrica  rie  fica  piu  adattata  nel  ca - 
Jo  delle  operatovi  mediche ,  della  sferica  pili  atta  a  moflrare  i 
fenomeni  puramente  Fifici . 

V  I. 

Quali  materie  adoperar  fi  poffano  per  intonacare  i  cilindri , 
onde  valerfene  nella  noftra  Medicatura  Elettrica ,  filanti  le  [co¬ 
perte  fino  al  prej ente  fatte ,  e  fapute, 

VI  I. 

Maniera  di  cui  fino  al  prefente  mi  fono  fervi to  per  intona¬ 
care  i  cilindri ,  più  facile  e  ficura ,  per  ifchifare  alcuni  incon¬ 
venienti  ,  che  inforger  poteffero  ,  ed  acciocché  facciano  piu 
prontamente  l'effetto  che  fi  ricerca . 

Vili. 

Dofe  generale  delle  Droghe ,  che  dalla  [perienza  fi  pub  cre¬ 
dere  che  accomodar  fi  pofj a  alla  varietà  de'  mali  ^  e  metodo 
che  pub  giudicar  fi  necefjario  nell'ufo  della  Elettricità  Medica  9 
tanto  prima ,  quanto  nell  attuale  medicatura  9  e  nella  convale - 
fcen%a  y  fucceduta  che  fia  la  guarigione , 

IX. 

A  quali  malattie  fino  al  prefente  fia  fi  ritrovata  giovevole 
la  Medicatura  Elettrica  dalle  guarigioni  7  e  cure  fatte  in  varie 

parti 
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parti  d' Italia  ^  ed  a  quali  per  confe guenza  pojjiam  credere  eli 
e  pender  fi  pojja. 


X. 

Offe  ma  apponi  f opra  le  ca  flettine  di  refina  fulle  quali  fi  fa 
montare  V  Elettrizzando ,  e  J opra  Intavola  che  ft  Juol  porre 
fra  i  piedi  di  effo  e  la  reftna\  e  fui  ferro  che  fu  ol fi  fargli  tene¬ 
re  in  mano  per  comunicargli  la  Elettricità . 

X  I. 

Differenza  che  paffa  fra  quefta  Elettrizzgzion e  Medica  coi 
vetri  internamente  j palmati  di  materie  atte  ,  e  fra  la  comune 
che  fi  pratica  di  qua  e  di  là  de'  monti  coi  vafi  di  puro  vetro , 
fenica  dare  almeno  in  mano  dell'  Elettrizzato  qualche  materia 
fecca  medicamentofa  che  pojf a  cooperare  al  rifanamento  di  effo , 
come  ultimamente  b  fiato  fperimentato  in  Torino ,  ed  in  Bo¬ 
logna  . 


X  I  T. 

Pregiudizi  c^e  nafceir  potrebbero  nel  corpo  umano  dall'  abu¬ 
fo  ,  o  dall' applicazione  fregolata ,  e  fuor  di  tempo  ad  una  perjo - 
na  non  fol amente  ammalata ,  ma  anche  fana ,  di  quefa  Elet¬ 
tricità  Medica. 

Veggo  pur  troppo  io  pure  ,  che  fi  ricercava  piu  tempo  , 
perchè  riufeifsero  più  mature  quelle  mie  Ribellioni ,  mentre 
il  tempo  appunto  e  le  moltiplicate  fperienze  fomminiftrano 
giornalmente  nuovi  lumi.  Ma  cotefti  lumi  da  chi  altri  atten¬ 
der  fi  poffono  fe  non  che  dai  ProfelTori  della  Fifica,  e  della  Me¬ 
dicina  invogliati  dalle  (coperte  fatte  a  feeuirar  quelle  traccie.? 
Un  Padre,  a  cui  il  Ciclo  abbia  conceduto  un  figliuolo  di  fom- 
ma  affettazione  e  talento,  pioccura  prima  di  allevarlo  fralle  mu¬ 
ra  dimehkhe  ed  iflruirlo  alla  meglio  che  fa;  pofeia  lo  efpone 
folto  la  cura  di  Precettori  più  difappalfionati  e  periti,  acciocché 

-quelli 
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quelli  correggano  in  etto  i  difetti  ereditati  dal  Padre,  e  poliva¬ 
no  quelle  rozzezze,  che  o  l’imperizia  o  ’l  troppo  cieco  amore, 
paterno  gli  potefsero  avere  infiliate,  ed  allora  divenuto  adulto 
e  perfetto  fi  ritrova  in  ifiato,  fecondo  le  paterne  intenzioni,  di 
ettere  giovevole  alla  patria,  agli  amici,  e  a  fe  fletto.  La  Medi¬ 
cina  Elettrica  nata  fratte  mie  mani,  fin  ad  ora  bambina,  è  fiata  al¬ 
levata  fra  le  mie  mura  dimefliche  alla  meglio  che  ho  potuto ,  e 
faputo.  L’afpettazione  di  etta  è  grandittima ,  onde  mi  veggo  al 
cafo  di  divezzarla ,  e  per  toglierle  que’  pregiudizi  che  la  fcarfa 
mia  cognizione,  o  la  troppa  pattìone  per  efsa  le  avefsero  cagio¬ 
nati,  e  per  polirla  da  quelle  rozzezze  che  necefsariamente  può 
aver  contratte prefso di  me,  la  efpongo  ora  fotto  la  direzione  di 
chi  può  renderla  colta  5  e  nel  medefìmo  tempo  che  feoprendone 
le  mancanze  ferviranno  a  me  di  ammaeftramento  nell’avvenire, 
la  renderanno  più  colta,  e  più  regolare  per  ritrarne  tutti  que* 
fommi  vantaggi,  che  può  fperare  da  efsa  divenuta  adulta  e  per¬ 
fetta  tutto  il  genere  umano.  Sotto  i  Capi  or  accennati  fi  trova¬ 
no  raccolti  i  miei  penfamenti,  e  fparfe  le  mie  Riflettìoni,  e  per 
confeguenza  in  etti  fi  feoprono  i  difetti  contratti  dalla  nollra 
Medicina  Elettrica  nelle  mie  mani.  Ora  toccherà  al  pubblico 
l’emendarli,  e  ridurla  alla  necefsariaperfezione;  della  qual  cofa 
non  folamente  la  mia  perfona,  ma  quelle  di  tutti  gli  uomini  gli 
profefseranno  una  obbligazione  perpetua.  Tanto  mi  giova  fpe¬ 
rare,  e  tanto  appunto  flarò  attendendo  dalla  cognizione,  e  dal¬ 
la  gentilezza  di  chi  farà  per  leggere  quelle  mie  Riflettìoni . 


C 


Che 


Che  il  vetro  intonacato  di  materie  fpiritofe  e  Jecche , 
adoperato  per  /’  Elettri-^afione ,  tramanda 
effluv/ ,  e  queflt  copio  fi Jf  mi . 

CAP.  I. 

DU  E  cofe  fono  quelle  che  fi  contengono  ,  come  Tap¬ 
piamo,  in  qualfifia  vafo  intonacato,  cioè  la  materia 
della  intonacatura,  e  l’aria  che  reha  nel  vuoto  di  efso .  La 
prima  colta  di  parti  terree,  e  di  Tali  Tettili  e  volatili;  e  la 
feconda  e  un  corpo  ,  ovvero  una  mafsa  di  piccioliltìme ,  e 
innumerabili  particelle  liquide  c  trafparenti,  o  pure  Tecondo 
l’ Hook  una  tintura  e  Tcioglimento  delle  parti  terrelìri  ed  ac- 
quofe  agitate  dalla  materia  eterea:  lo  che  corroborerebbe  vie 
più  ciò  che  fiamo  per  dire.  L’Aria,  Tecondo  l’opinione  di 
Annotile ,  non  ha  da  Te  ftefsa  movimento  alcuno,  ma  lo  ri- 
ce\e  da  molte  cofe  eftrinfeche  ,  ed  ogni  picciola  impreso¬ 
ne,  ed  impulfo  che  quelle  le  diano,  efs a  lo  Teguita  imme¬ 
diatamente  .  Fu  creduto  per  lungo  tempo  che  non  avefse 
gravità  ed  elaterio;  ma  le  Tcoperte  fatte  nel  pafsato  fecolo 
Culi  Torricelli ,  dal  Guerichio,  dal  Boile  e  da  altri  valentuo¬ 
mini  ed  acuratifiìmi  Filici,  ci  han  fatto  vedere  chiaramente 
quanta  e  quale  fa  la  Tua  gravita ,  e  la  forza  del  Tuo  elate¬ 
rio.  Quindi  è  che  ottimamente  viene  definita  dal  Junker  nel¬ 
la  Tua  Fifiologia  Medica,  corpus  fiutdum  globum  terraqueum 
lindi que  ambictis ,  tatìu  &  auditu ,  fi  commotum  ft ,  percc- 
ptibile ,  dtaphanum ,  grave ,  &  elafticum,  hoc  eft  ut  natura 
jua  aptum  ft  ut  rarefi  eri  &  condenfari  pojfit  ;  e  di  fatti 
le  proprietà  principali  che  confiderà  il  Filofofo  nell’aria  fo- 

nov  la  fluidezza,  la  gravità,  la  comprefiibilità,  e  la  eiafiici- 
cità. 

Quello  elemento  può  riufeire  utile  ,  e  dannofo  alla  uma¬ 
na  vita,  perchè  entrando  l’aria  ne’  polmoni ,  e  mefehiandofi 
colle  particelle  del  nofiro  fangue  ,  può  produrre  buoni  ,  o 
cattivi  effetti,  fecondo  la  porzione  di  vapori,  e  di  efalazioni 

che 
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che  in  fe  contiene.  Quindi  è  che  lì  proccura  Tempre  che  fia 
leggera,  grata  alla  refpirazione  ,  piuttofto  Tortile,  temperata 
cc.  Ora  per  ottener  quello  ne’  luoghi  dove  mancano  quelle 
condizioni  Talubri,  l’arte  Ti  Tlu dia  di  Tupplire  alla  natura  coi 
datle  movimento  in  primo  luogo  Te  Tolse  troppo  (lagnante  , 
col  rareTarla  coi  Tuochi,  col  riempierla  di  particelle  giove¬ 
voli,  e  balla  miche  coi  fuffumigj,  ed  altro.  Allora  agitando- 
(i ,  e  mefcolandofi  fi  Tcioglie  ,  fi  Tottilizza  ,  fi  trincia  ,  s’im- 
bee  ,  fi  aggira  e  Tcorre  Tpinta  in  ogni  parte,  dove  le  viene 
permeTso  ,  introduccndofi  in  tutti  que’  luoghi,  ne’  quali  ri¬ 
trova  adito  per  inoltrarfi .  E  poiché  in  Te  (leTsa  non  ha  lìgu¬ 
la  ,  ma  e  TuTcettibile  di  tutte  ,  così  fi  adatta  alla  configu¬ 
razione  di  quelle  parti  libere  e  vuote  che  incontra,  accrefoen- 
do  ad  e  fisa  la  Torza  e  l’impeto  il  proprio  elaterio. 

Ciò  Tuppollo,  colla  noftra  macchina  Elettrica  fi  mette  in 
movimento  violento  il  vetro  o  sTerico  o  cilindrico  che  fia  , 
ed  aggiuntovi  il  calore  dello  ftropicciamento  Tatto  dalla  ma¬ 
no  o  almeno  dal  coTcinetto  ,  vie  più  fi  accreTce  la  Torza 
elafiica  dell’aria  ivi  racchiuTa,  e  fi  agita,  fi  Tmuove  ,  e  ri¬ 
baldata  fi  rarefa  .  Nel  tempo  ftefso  le  particelle  Tottilillime 
egli  effluvj  Tpiritofi  delle  materie  della  intonacazione ,  corn¬ 
inole  aneli  elle  dal  calore  ,  e  da  quell’  aria  che  contengono 
ne  1  uoi  piccioli  vacui  ,  fi  pongono  in  azione  ,  eficono  ,  ed 
e  fa  la  no  da  ogni  parte  entro  la  circonTerenza  del  vafio  ,  fram- 
miTchiandofi  coli  alia  fiefìa,  e  da  per  tutto  fi  Tpargono  ,  le 
accrefcono  moto  ed  agitazione  ,  e  Teco  mefcolandofi  più  , 
quanto  vafii  aumentando  il  calore  cagionato  dallo  sfregamen¬ 
to,  e  dal  giro  preftilfimo  ed  uguale  del  vetro,  s’incorpora¬ 
no  coll’aria  ftefia,  e  medefimandofi ,  Tanno  tutto  ciò  che  Ta 

erta,  per  averfi  di  due  materie  agiliffime  ,  e  Tottilillime  for¬ 
mata  una  fola. 


Pollo  dunque  in  moto  dal  moderato  e  naturai  calore  del¬ 
la  mano  fpezialmente  ,  o  pure  dal  lento  ,  ma  regolato  ,  ed 
uguale  del  cofanetto  quello  corpo  di  materia  Tottililfima  nel 
vaio  di  vetro,  abende,  fi  aggira  e  circola;  e  ficcome  da  Te 
lidio  non  ha  forma  particolare  ,  così  polfiam  fupporre  che 

G  2  in 


in  primo  luogo  prenda  la  forma  fletta  del  vetro .  Ma  conti¬ 
nuando  ed  accrefcendofi  vie  più  il  calore  col  movimento  del 
vetro  e  della  efterna  prettione  ,  quello  corpo  aereo  fi  ac- 
crefce  in  volume  per  la  propria  elaflicità  aumentata  dall’ 
accidental  calore,  e  dopo  aver  riempiuto  colla  fua  dilatazio¬ 
ne  il  vetro  tutto,  retta  comprefso  dal  nuovo  fopravvenimen- 
to  delle  particelle  della  materia  della  intonacatura  ,  che  fl 
vanno  fviluppando,  cerca  la  ufcita  da  qualche  parte  per  cui 
fcappar  potta  ;  nè  ritrovando  cofa  più  atta  a  ciò  fare  ,  dei 
pori  minutiflìmi  del  vetro  fletto  ,  alla  forma  di  etti  fi  adat¬ 
ta,  e  fchizzando  fuori  per  quelli,  fi  vengono  a  formare,  co¬ 
me  fi  può  fupporre,  quafi  tanti  fottilifiimi  zampilli,  i  qua¬ 
li  urtando  nell’aria  etteriore  già  polla  anch’ ella  in  movimen¬ 
to  e  allontanata,  almeno  la  più  grofsa,  dal  vetro  per  mezzo 
della  vortice  che  forma  nel  raggirarfi  con  tanta  velocità,  pro¬ 
ducono  poi  quegli  effetti  mirabili ,  che  offerviatno ,  come  di¬ 
remo  più  abbatto. 

Quelli  invifibili  zampilletti  di  fottilittìma  materia  ufciti 
dal  corpo  del  cilindro  intonacato  fono  quelli  che  noi  chia¬ 
miamo  effluvj,  i  quali,  quanto  più  la  materia  della  intona¬ 
catura  è  fpiritofa,  e  volatile,  maggiore  ancora  fuol  eflere  la 
copia  e  l’impeto  di  etti.  Quello  ben  chiaramente  ce  lo  di- 
mollra  quel  leggier  venticello ,  che  fi  fente  accollando  la  ma¬ 
no  al  finimento  della  catena  ,  o  ad  altra  parte  acuminata 
dal  veicolo  di  etti  effluvj,  che  per  altro  non  fi  fa  colà  fen- 
tire  ,  fe  non  perchè  ivi  terminando  eglino  di  fcorrere  fotto 
quella  forma,  e  progreflione  che  loro  fomminiftra  etta  cate¬ 
na,  debbono  fpargerfi  neceflariamente  per  l’aria  .  Anzi  ren- 
dendofi  bene  fpeflò  vifibili,  fpezialmente  nelle  notti  fredde  ed 
afciutte,  formano  quella  fiammella,  o  fiocco  di  luce  in  figu¬ 
ra  di  cono  inverfo,  come  fovente  fi  oflerva  con  ammirazione 
di  un  fenomeno,  che  tuttoché  paja  fuoco,  pure  fotto  il  fenfo 
non  comparifce  tale,  anzi  moffra  nella  frefchezza  di  eflere  una 
cofa  affatto  contraria  ,  o  almeno  diverfa  .  Di  fatti  ofservan- 
do  attentamente  quella  fiammella  ,  fpezialmente  con  vetro  che 
ingrandita  gli  oggetti,  fi  diffinguono  ad  uno  ad  uno  i  rag¬ 
gi 
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gì  0  fili  di  luce  divergenti ,  e  molto  più  fi  moftrano  fepa- 
rati,  fe  fi  loffia  con  forza  lateralmente  contro  di  erti.  Nè  la 
forza  del  fiato  naturale,  e  di  vento  artefatto  che  faccia  im¬ 
peto  contro  di  loro  è  atta,  come  più  volte  ho  offervato,  di 
difgregarli  in  maniera  che  fvanifeano.  Tanta  è  la  forza  col¬ 
la  quale  efeono  gli  effluvi  dal  vafo  che  gira,  e  colla  quale 
feorrono  inceffantemente  fino  alla^punta  della  catena. 

Moltiflìme  fono  le  fperienze  fatte  da  altri ,  e  da  me  an¬ 
cora,  che  ci  dimoflrano  apertamente,  fe  non  m’inganno,  il 
corfo  copiofiflìmo  di  cotefii  effluvj,  delle  quali  crederò  polla 
ballare  l’addurne  alcune  per  rendere  vie  più  certa  la  cofa  . 
Ho  offervato  con  una  lunga  ferie  di  prove,  che  la  fottigliez- 
za  o  denfità  del  vetro  fa  ,  che  più  preflo  ,  o  più  tardi  fe- 
guano  i  foliti  effetti  della  elettrizzazione.  Anzi  lo  fiefso  in- 
tonacamento  ritarda  un  coiai  poco  l’effetto,  e  molto  più  fe 
farà  denfo  molto }  e  all’  incontro  refo  tiepido  il  vetro  coi 
fuoco,  produce  fubito  la  elettrizzazione ,  e  ì  fosforo  Hello  nei 
vafo.  Sopra  di  che  ho  notato  più  e  più  volte,  che  intiepi¬ 
dendo  prima  il  cilindro  fpalmato  ,  comparvero  fubito  i  foli¬ 
ti  fenomeni  ;  ma  perchè  il  calore  della  mano  apportavi  do¬ 
po  nel  cominciare  a  girarlo  non  era  uguale  al  grado  di  ca¬ 
lore  che  avea  avuto  dal  fuoco  ,  il  vetro  per  confeguenza  fi 
andava  raffreddando,  ed  allora  cefsava  in  parte  la  forza  del¬ 
la  elettrizzazione  ;  ma  feguitando  dopo  a  girare  ,  ritornato 
a  forza  di  movimento  il  grado  ftefso  di  calore  al  cilindro  , 
di  nuovo  comparivano  i  foliti  fenomeni  nel  grado  medefimo 
di  attività,  con  cui  operava  intiepidito  col  fuoco.  Ora  fe  la 
fottigliezza  ,  o  denfità  del  vetro  follecita  o  ritarda  la  elet¬ 
trizzazione,  fe  lo  fa  la  intonacatura  ftefsa,  fe  il  calore  eftrin- 
feco  del  fuoco  la  produce  immediatamente,  fe  la  mano  che 
non  abbia  lo  ftefso  grado  di  calore  la  fa  cefsare  in  parte  , 
e  finalmente  ritorna,  ridotta  che  fia  al  grado  di  prima,  co¬ 
me  mai  dir  potraffi  che  gli  effluvj  non  efeano  dal  vetro  po¬ 
rto  in  movimento  e  rifcaldato  dal  tiepido  calore  della  mano 
o  del  cofcinetto  che  lo  ftropiccia? 

Più:  pongafi  fui  cilindro  per  la  elettrizzazione  la  mano 

un 


/ 


un  poco  umida  ,  ovvero  ontuofa  ,  ed  ecco  chiufi  i  pori  del 

vctio  in  maniera,  che  raggirandoli  li  viene  rollo  a  coprire  di 

quell  ontume ,  o  umidità,  e  riefce  inetro  all’ elettrizzamenro . 
Lo  fiefso  pure  addiviene  fé  vi  mette  la  mano  prima  di  la¬ 
varli  uno  che  Ila  appena  ufcito  dal  letto  ,  perchè  allora  co- 

Psrta  e  tea  mano  da  quella  Ipezie  di  luccidutne  ,  che  produ¬ 
ce  la  trafpirazione  notturna  ne’  noltri  corpi  ,  fpezialmente 
mila  palma  della  mano  ,  quello  in  certa  maniera  appanna 
il  vetro  ,  e  ne  ottura  i  pori.  (Quindi  è  che  fé  di  tratto  in 
ttatto  non  li  ha  cura  di  polire  il  vetro  medelimo  nettandolo 
ben  bene,  e  afciugandolo ,  ne  iella  talvolta  impedito  l’effetto, 
fenza  faperne  ritrovar  la  cagione,  come  più  volte  ho  veduto. 

b  intonachi  il  cilindro,  o  vi  li  ponga  dentro  qualche  co- 
fa  di  umido,  ovvero  di  ontuofo ,  e  lì  vedranno  torto  a  man¬ 
care  i  confueti  fenomeni}  avvenendo  ciò  certamente  dall’ot- 
turamento  de  pori,  che  nafce  in  quelli  cali  tanto  nella  par¬ 
te  interna,  quanto  nell’  eflerna  del  vetro. 

Un  altra  prova  ben  convincente  a  mio  parere  del  flufso  di 
coterti  cffluvj  fi  e  quella  che  abbiamo  più  di  una  volta  no¬ 
tata,  ed  e}  che  per  afciugarli  la  mano  umida,  fpezialmen- 
tC  in  tempo  di  Hate  ,  chi  la  teneva  appoggiata  fui  vetro  , 
fc  la  fregò  con  un  pezzo  di  gdTo  tenero,  acciocché  quello 
le  togliefse  la  umidità  ,  indi  portala  fopra  il  cilindro  al  fo- 
lito  ,  quello  li  refe  affatto  inetto  all’  improvilò  }  per  verun* 
altra  cagione  certamente  ,  fe  non  perchè  le  particelle  fottili 
del  gefìo  ridotte  come  polvere  impalpabile  attaccandoli  dal¬ 
la  paima  della  mano  al  cilindro,  ne  coprivano  la  fuperfizie, 
e  ne  otturavano  i  pori ,  impedendo  con  ciò  l’efìto  degli  ef- 
fluvj.  Volendo  rertituirgii  1  azione  ,  fi  sfrega  ben  bene  con 
qualche  corpo  ruvido ,  il  quale  togliendo  la  patina  lafciata 
dal  gertò  difottura  i  pori  ,  e  fi  ritrova  rimediato  al  tutto  . 
Oifeivart  perdo  che  per  afciugarrt  la  mano  inumidita,  le  ce¬ 
nci  i  fono  buonifiime  ,  come  altresì  la  labbia  finifsima  ed 
afciutta,  perchè,  come  corpi  più  grorti ,  non  fono  capaci  di 
otturare  i  piccioli  fori  impercettibili  del  vetro  ,  come  ab¬ 
biate  veduto  a  farrt  del  gertb. 


Un 
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Un  altro  fperimento  abbiamo  piu  volte  notato  .  Si  ten*a 
la  mano  fui  vetro  che  gira  ricoperta  di  tela  femplice  ,  ^o 
con  un  mozzichino  ,  ed  allora  incontanente  cella  1’  effetto 
della  elettrizzazione,  nè  più  fi  veggono  le  folite  fcintille  ufeir 
dal  ^ferro  o  dalla  perfona  .  Quello  fi  può  dir  che  provenga 
dall  impedimento  che  fa  la  tela  ali’ efito  degl’ effluvj  copio- 
fifiìmi  dai  fori  del  vetro,  i  quali  incontrandofi  ne’  grofli  che 
fono  nella  tela  immediatamente  intrudendovi!!  vi  fi  frangono, 
li  feompaginano ,  e  fi  dissipano  in  vece  di  fare  illorcorfo; 
lo  che  non  fuccede  fe  fi  adopera  pelle  concia  men  porofa 
che  lìa  poflibile .  Abbiam  rinovato  più  volte  un  tale  fperi¬ 
mento  e  con  tela  bianca  e  con  colorita,  e  fempre  la  riufei- 
ta  e  ftaia  fimile  .  Provai  a  porvi  un  fazzoletto  di  feta  ,  e 
con  quello  compariva  qualche  languida  fcintilletta  con  poco 
o  nulla  di  fenfazione  .  Quell’  ultimo  per  avventura  di  mate¬ 
ria  più  lincia  del  lino,  e  di  fuperficie  più  levigata,  dava 
campo  agli  effluvj  di  (correre  per  gl’  interflizj  della  fua  tef- 
fitura,  fe  non  tutti,  almeno  in  parte;  laddove  la  prima  oli 
complica  tutti,  e  li  1  pezza,  nè  lafcia  ad  effi  libera  la  ufeita  . 

.  Ma.^lial  Prova  P1^  forte  vogliamo  dello  fpezzarfi  fovente 
1  vetri  con  impeto,  bagnata  ovvero  unta  che  fia  la  loro  fu- 
perficie,  quando  fi  profeguifea  a  girarli  con  forza  fenz’afciu- 
garh.  in  quefto  cafo  certamente  la  copia  grave  delle  parti- 
celle  minutiffime  dell’aria  e  della  materia  della  intonacatura 
in  lem  e  unite  pofle  in  agitazione  dalla  loro  naturale  elafli- 
cità  per  mezzo  del  moto  vorticofo  e  del  calore  della  mano 
che  pofa  indefeflamente  e  rifcalda  il  vetro  sfregandolo  ,  do¬ 
po  di  avere  ingombrato  tutto  il  vuoto  del  va fo,  fpinte  dall’ 
incelante  moto,  come  fopra  abbiam  detto,  tentano  di  fchiz- 
zar  fuori  per  li  fori  minutifsimi  di  efso  vafo;  ma  ritrovando 
interclufo  il  pafso  dalla  umidità  efìerna,  o  fia  dall’ontume, 
che  fu  p  poni  amo  lo  circondi  d’  ogn’  intorno  ,  aumentandofi 
lempre  piu  in  volume  per  1’  accrefcimento  dell’  incefsante 
raggiramento  e  calore,  urtano  finalmente  con  impeto  nelle  pa- 

nctl  del  ^afo  medeflmo’  ]e  Spingono  te  rcfpingono,  le  fcuoto- 
no  ,  e  finalmente  aggiugnendo  forza  fopra  forza  bifogna  fi 

faccia- 


facciano  firada  collo  fpezzarlo  con  un  impeto  maggiore  ,  o 
minore,  proporzionato  alla  quantità  della  materia  fottile  agen¬ 
te,  di  cui  fono  ripieni,  e  alla  Sottigliezza  e  volatilità  di  erta  uni¬ 
ta  al  grado  di  calore  che  l’ha  efaltate . 

Potrebbe  per  avventura  afferire  taluno  che  gli  effluvj ,  che 
fi  fpargono,  non  efcono  dal  corpo  del  vetro,  ma  bensì  fieno 
particelle  esteriori  dell’  ambiente  ,  o  fa  atmosfera  della  fola 
aria  porta  in  movimento  vorticofo  dal  giro,  che  fa  che  fi  urti¬ 
no  e  fi  fpingano  fuccertìvamente ,  e  che  per  confeguenza  in¬ 
tanto  ne  nafca  l’ impedimento  ,  allorché  la  mano  è  troppo 
umettata  ,  o  pure  onticcia  ,  in  quanto  che  quert’  umido  ,  o 
fuccidume  impaniandole  nell’  umido  rtefso  della  mano,  non 
lafcia  ad  efse  il  libero  corfo  erteriore  ,  nè  feguitar  pofsono 
quel  moto  vorticofo  efterno  ,  il  quale  ,  giufta  quella  fuppo- 
fizione ,  farebbe  quello  che  difgrega  1’  aria  d’  intorno  ,  e  la 
fa  produrre  l’effetto  che  viene  da  noi  attribuito  all’  interno 
del  vetro  .  Ad  una  tale  opposizione  fi  rifponde  facilmente  , 
che  quando  ciò  fofse ,  il  fregarfi  la  mano  col  gefso  non  im¬ 
pedirebbe  punto,  come  fa,  l’azione;  poiché  in  quello  cafo 
non  c’  è  umido  ,  ovvero  ontume  che  pofsa  impaniare  quell’ 
aria  erterna  ;  anzi  rendendo  il  gefso  medefimo  più  uguale 
colle  fue  minute  particelle  ,  e  più  lifcia  la  fuperficie  di  ef- 
fo  vetro,  dovrebbe  fare  che  meglio  riufcifse  l’effetto;  e  pu¬ 
re,  come  abbiam  di  fopra  ofservato,  la  cofa  fuccede  totalmen¬ 
te  al  contrario.  Di  più  la  rtefsa  mano,  come  fappianio,  par¬ 
ticolarmente  nella  palma,  è  così  ripiena  di  piccioli  innume¬ 
rabili  fori,  che  anche  afciuttirtima  Sarebbe  atta  ad  afsorbire  le 
particelle  dell’aria  puramente  erteriore  porta  in  movimento, 
e  confeguentemente  rendere  inoperofa  la  elettrizzazione,  quan¬ 
do  non  venifse  fpinta  ,  come  fupponiamo  nel  cafo  nortro  , 
da  una  forza  incefsante  e  perenne  mantenuta  dal  moto,  dal 
calore,  e  dalla  propria  elasticità  . 

Due  altre  cofe  in  oltre  fi  ofservano  ,  le  quali  anch’  efse 
dimoftrar  pofsono  che  gli  effluvj  efcono  dall'  interior  parte 
del  vafo,  non  già  efsere  un  effetto  dell’aria  puramente  erte¬ 
riore  porta  in  agitazione  .  La  prima  fi  è,  che  fe  la  interna 

intona- 
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intonacatura  non  farà  data  ugualmente  ,  cioè  fe  la  materia 
non  farà  ben  liquefatta  a  fegno,  che  formi  la  interna  fuper- 
fizie  appoggiata  alle  parieti  del  vetro  levigata  e  lifcia,  ma  al 
contrario  che  refli  (cabra  e  difuguale  ,  l’effetto  fi  vedrà  an- 
ch’  elfo  leggiero  ed  incollante  ,  fpezialmente  in  quella  par¬ 
te,  dove  farà  più  ineguale  ,  ed  afpra  la  intonacatura  ,  lad¬ 
dove  all’  incontro  riefce  bellilfimo  fe  farà  tutta  ugualmente 
levigata.  La  feconda  poi  fi  è,  che  fe  lo  ftelfo  vetro  non  fa¬ 
rà  di  figura  giufla  ed  uguale  in  guifa,  che  la  mano  non  p of¬ 
fa  (larvi  fempre  ugualmente  appoggiata,  ovvero  che  non  con 
pari  uguaglianza  calchi,  e  fi  ftropiccj  fui  cofanetto,  o  pur 
anche  fe  il  cilindro  non  farà  furiato  orizzontalmente  in  bi¬ 
lico  con  aggiullatezza ,  i  fenomeni  della  Elettricità  compari¬ 
ranno  aneli’ effi  incollanti,  e  dirò  così,  a  faki  fecondo  il  mo¬ 
vimento  e  i  fiti  ,  fui  quali  potrà  (larvi  agiatamente  la-  mi¬ 
no,  o  calcare  ugualmente  fui  cofanetto. 

Certamente  fe  gli  effluvi  non  ufcifsero  dal  vafo  (lelfio,  ma 
folfe  la  Elettricità  un  puro  effetto  prodotto  dall’aria  edema 
polla  in  agitazione  col  moto  vorticolò,  nè  la  difuguaglianza 
e  fcabrofità  dell’interno  intonacamento  ,  nè  la  fituazione  o  la 
figura  difuguale  del  cilindro  cagionerebbero  pregiudizio  alcu- 
no  ,  giacche  nulla  oliarne  continuerebbe  il  moto  vorticofo 
dell’aria  intorno  ai  raggirato  vafo  .  Anzi  quando  ciò  folfe  , 
riufeirebbe  naturalmente  foverchio  il  tenervi  fopra  la  mano, 
o  farlo  calcare  fui  cofcinetto  ftropicciandolo;  e  pure  fenza  o 
1  una  o  1  altra  di  quelle  due  cofe,  fi  può  continuare  a  far¬ 
lo  girare  con  moto  indeficiente  per  lo  fpazio  di  molte  ore, 
ne  mai  fi  veara  effetto  alcuno.  Nè  dir  polliamo  che  quello 
-avverrebbe  puramente  per  la  mancanza  di  quel  calore,  che 
puogli  contribuire  elfa  mano  o  lo  sfregamento  fui  cofcinet¬ 
to,  mentre  già  fi  può  ofservare  colla  fperienza  ,  che  intie¬ 
pidito  che  fia  il  vafo,  anche  con  un  grado  di  calore  uguale 
a  quello  che  può  fomminiftrargli  la  mano  ,  e  pollo  in  mo¬ 
vimento  non  produrrà  nemmeno  per  un  momento  1’  effetto 
che  fi  defidera  ,  fe  la  mano  ftefsa  ,  in  cui  per  me  ho  fem¬ 
pre  ritrovata  piu  pronta  la  operazione  ,  o  pure  lo  sfrega- 

D  mento 


mento  del  cofanetto  non  continuino  a  confervargli ,  o  rimet¬ 
tergli  quel  tepore  ,  che  gli  è  necettario  per  porre  in  movi¬ 
mento  non  folamente  l’aria  contenuta  nel  vuoto  di  efso  va¬ 
iò,  e  le  particelle  delle  foflanze  del T intonacatura,  cofa  che 
far  potrebbe  anche  il  ribaldarlo  Tulle  bragie  ardenti;  ma  di 
dar  loro  forza  e  movimento  in  grado  tale  ,  che  pofsano  fpi- 
gnere  gli  effluvj  con  quella  violenza  che  fupponiamo  necef- 
faria  per  fargli  fchizzare  come  fottilittimi  zampilletti  fuori  di 
elfo  in  quel  grado  di  attività  ch’è  necelfario  a  produrre  que¬ 
gli  effetti  che  fi  ricercano . 

Pongafi  un  ferro  orizzontale  al  vafo  che  gira  ,  fia  queflo 
intonacato  o  no  nulla  importa  ,  e  all’  eftremità  di  effo  fi 
adatti  un  fiocco  grande  di  argento  filato,  il  quale  tocchi  il 
vetro  in  maniera  che  i  fili  del  fiocco  al  girarfi  di  etto  ve¬ 
tro  vadano  fovra  di  lui  qua  e  là  fvagando  ;  lo  che  avverrà 
quando  efli  fili  non  faranno  tenuti  uniti  da  altro  legame  , 
fuorché  da  quel  gruppo  che  gli  artefici  far  fogliono  in  te¬ 
tta  al  fiocco  medefimo  ,  e  che  ferve  per  prenderlo  in  ma¬ 
no.  Certamente  fe  l’elettrizzazione  provenisse  puramente  dal 
moto  vorticofo  dell’aria  d’intorno  al  vafo,  nefsun  corpo  fa¬ 
rebbe  più  atto  a  riceverlo  di  quelli  filetti  d’argento,  i  qua¬ 
li  nel  cafo  noftro  non  folamente  fono  entro  la  sfera  di  at¬ 
tività  di  efsa  ,  ma  eziandio  toccano  in  tante  parti  il  vafo 
medefimo,  quante  fono  l’ettremità  di  etti;  e  pure  nè  il  fioc¬ 
co  ,  nè  il  ferro  ad  elfo  fiocco  unito  ricevono  1’  elettrizza- 
mento.  Anzi,  fe  non  m’inganno,  una  tale  fperienza  ferve 
a  dimoftrare  la  prima  nofira  propofizione  ,  che  gli  effluvj 
efeono  come  tanti  zampilletti  fotti! iffimi  dai  pori  minutifli- 
mi  del  cilindro  ,  e  intanto  non  palla  la  elettrizzazione  ,  in 
quanto  i  fili  del  fiocco  labiati  liberi  e  vaganti  ,  nel  raggi- 
giramento  del  vetro  toccandolo ,  feorrono  per  molte  parti  di 
efso  della  fua  eflerior  fuperfizie  ,  e  vengono  col  movi¬ 
mento  loro  continuo  e  irregolare  a  Tabellare,  urtare  c  per¬ 
cuotere  in  tante  parti  la  fuperfizie  medefima ,  che  rompono 
il  corfo  agli  effluvj  fletti  troncando  e  fconcertando  que’  fio- 
yra  fuppofti  zampilletti.  E  che  fia  il  vero:  prendafi  un  tubo 
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di  metallo,  ed  in  eflò  fi  cacci  T  additato  fiocco  oltre  la  fua 
metà  ,  in  maniera  che  ftieno  unite  tutte  f  eftremità  dei  fili 
di  eflò  ,  o  pure  fi  aggiufli  fopra  il  medefimo  primo  di  fo- 
pra  accennato  ferro,  ma  in  forma  che  i  fili  non  pofsano  {Va¬ 
gare  colla  libertà  e  irregolarità  del  primo  cafo,  in  cui  fup- 
poniamo  che  rompano ,  e  fpezzino  i  zampillerei  eh’  efeo- 
no  dal  vafo;  ed  allora  incontanente  vedremo  che  ricevono  e 
comunicano  gli  effluvj  per  1*  addietro  ad  eflì  interdetti  ,  e 
confegucntementc  compieranno  tutti  gli  effetti  foiiti  deli’  £let- 
tricifmo. 
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Che  il  'vetro  sferico  ,  o  cilindrico  raggirato  fulla  macchina 
•  ccl  movimento  necejfario ,  e  flropicctato  col  metodo  [olito , 
nel  tramandare  gli  effluvj  tramanda  le  particelle  piu  fot- 
tili  ed  attive  della  materia  con  cui  è  intonacato . 

•  j  i 

:  C  A  P.  I  I. 

Sembrerebbe  dal  .già  detto  nel  precedente  Capitolo,  e 
dalle  fperienze  fopra  riferite,  efsere  più  che  certo  che 
il  vetro  intonacato  tramandi  effluvj  in  copia  ,  e  che  quelli 
feco  portino  nel  tempo  medefimo  le  particelle  più  fottili  , 
volatili  e  pure  della  foftanza  ,  di  cui  è  compoflo  rintona¬ 
camelo  .  Ciò  nulla  oftante  alcune  ragioni  ancora  vi  fono 
convalidate  dai  replicati  fperimenti  ,  le  quali  incontradabil- 
mente  ce  lo  dimoflrano.  Di  fatti  fe  accordiamo  che  per  li 
fottiliflìmi  pori  del  vetro  efea  l’aria  polla  in  agitazione,  e 
rarefatta  nel  fuo  elaterio  dal  calore  della  mano  o  dallo  sfre¬ 
gamento  del  cofcinetto  ,  deefi  accordare  altresì  che  con  ella 
efeano  accoppiate  eziandio  le  particelle  più  fpiritofe  ed  at- 
tuofe  della  materia  dell’  intonacamelo .  Se  verò  è,  fecondo 
l’opinione  di  alcuni,  che  l’aria  non -confida  in  altro  che  in 
parti  minutiflìme  fiaccate  dai  corpi  efiflenti  fulla  terra  ,  e 
che  fia  di  eflì  formata  colla  efaltazione  ,  che  ne  fa  il  calo¬ 
re  del  Sole  unitamente  a  quello  della  terra  fletta ,  negar  non 
potraflì  che  in  un  vafo  intonacato  non  cagioni  proporziona¬ 
tamente  l’effetto  medefimo  il  calore  della  mano  o  dello  sfre¬ 
gamento  fui  cofcinetto  ,  prodotto  dal  velociflìmo  ed  incef- 
fante  raggiramento  5  e  quello  molto  più  quando  le  foftanze 
fieno  volatiliflime ,  e  odorofe  .  Raggiramento  però  che  etter 
dee  limitato  ed  aggiuftato  per  produrre  gli  effetti  che  fi 
defiderano  .  Se  dunque  cotefle  particelle  fi  elaltano  ,  dante 
una  tale  ipotefi  formano  aria  ,  e  fe  efee  queda  per  li  pori 
del  vetro  ,  necefiariamente  dee  trarne  feco  anche  gli  effluvj 
della  materia  medefima  ivi  racchiufa . 

Ma  veniamo  agli  fperimenti.  Ogni  vafo,  com’ è  noto,Ia- 
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fciato  aperto  da  una  parte  ,  il  quale  contenga  materie  fpi- 
ritofe,  e  fai  a  da  fe  fletto,  e  fi  fa  fentire  d’ogni  intorno  col. 
la  emanazione  delle  parti  più  volatili  e  leggiere  di  efse . 
Ora  s’intonachi  un  vafo,  pofcia  ben  turato  fi  rifcaldi  ,  indi 
improvvifamente  fi  apra  ,  o  fi  fpezzi  cosi  caldo  ,  e  inconta¬ 
nente  fpirerà  un  odore  fe  n  li  bil  illimo  ,  e  fe  le  fofianze  della 
fpalmatura  faranno  affai  volatili ,  l’ odore  di  effe  per  grato 
che  fia  ,  riufcirà  di  tal  forza  a  proporzione  del  ricevuto  ca¬ 
lore,  che  farà  ritirarfene  la  perfona  che  lo  fiuta.  Ecco  dun¬ 
que  come  dal  calore  vengono  mede  in  moto,  fi  difendono, 
fi  efaltano,  e  fi  accrefcono  in  volume  le  particelle,  le  qua¬ 
li  nel  cafo  nofiro  rifcaldate  dallo  sfregamento  o  della  mano, 
o  del  cofcino  in  un  vafo  ben  chiufo,  non  incontrando  mea¬ 
ti  più  pronti  dei  pori  del  vetro  ,  alle  cui  pareti  fi  ritrova 
la  materia  rifcaldata  immediatamente  appoggiata  per  elfi 
fen’ efeono  infieme  coll’aria. 

Una  offervazione  debbo  qui  aggiugnere  da  me  fatta  più 
volte,  e  notara  con  molte  riflefiìoni  da  quelli  che  più  vol¬ 
te  furono  prefenti  alle  mie  operazioni  elettriche,  ed  è;  che 
ficcome  per  lo  più  faccio  tenere  appoggiata  la  mano  fui  ci, 
lindro  che  gira  per  ribaldarlo,  in  vece  del  cofanetto;  così 
fi  feopre  una  fenfibiliffima  differenza  nei  fenomeni  prodotta 
dal  temperamento  di  chi  vi  tiene  efTa  mano  appoggiata .  Una 
complefiìone  gracile ,  come  perfona  cagionevole,  un  vecchio, 
una  mano  incallita,  ed  altro  limile  fanno  un  effetto  langui- 
do  e  poco  buono  ;  laddove  all  incontro  un  temperamento 
forte  e  plettorico  di  un  Giovane  fano  produce  un  effetto  for- 
prendente  ,  perchè  di  gran  lunga  maggiore  .  Quindi  è  <?hc 
fempre  in  limili  cafi  di  dovermi  fervire  della  mano,  fono  fo- 
lito  a  procurarmi  f  affi  (lenza  di  qualche  Giovane  di  limile 
complefiìone,  e  di  fatti  ne  ricavo  nelle  operazioni  un  fenfi- 
biliffimo  vantaggio.  Molte  conghietrure  far  fi  potrebbono  fu 
quella  prova  cento  volte  da  me  replicata  ,  e  dedurne  varie 
confeguenze  in  confermazione  delle  nofire  rifleffioni  :  ma  per 
ora  ballandomi  l’aver  fatto  un  cenno  di  ciò,  lafcierolle  a  chi 
può  farle  con  maggior  penetrazione  c  fondamento  ,  vale  a 
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dire  ai  Profeflòri  di  Medicina  .  Seguitiamo  i  notòri  fperi- 
menti. 

Si  rifcaldi  un  vafo  intonacato  di  materie  refinofe  a  fegno 
che  quetòe  comincino  a  liquefarli  .  Allora  fi  giri  nella  mac¬ 
china  nella  conlueta  maniera  lo  fletto  vafo,  e  non  feguirà  la 
folita  elettrizzazione,  perchè  fuccedendo  in  troppa  copia  uno 
all’  altro  gli  effluvj  nell’  interno  di  elio  vafo  (laccati  dalla 
materia,  non  faranno  più  que’  piccioli  corpiceiuoli  fottilitòìmi , 
ed  inviabili  atti  a  pafsare  per  li  forchini  del  vetro  ;  ma  bensì 
parti  più  grofse,  e  fotto  la  forma  di  fumo  vifibile,  a  cui  i  pori 
accennati,  come  minutifsimi  che  fono,  non  potranno  più  per¬ 
mettere  il  pafsaggio  liberamente  .  Oltre  di  che  diventando 
per  fu  a  natura  umidi  e  pefanti  ritornano  a  cadere  fulla  ma¬ 
teria  tòefsa,  dalla  quale  fi  fono  partiti,  e  ritrovandola  mez¬ 
zo  liquefatta,  vi  fi  ritornano  ad  invifchiare.  Formano  in  tal 
cafo  entro  il  vetro  medefimo  una  fpezie  di  nebbia  fimile  a 
quella  che  ofserviamo  fovente  ad  alzarfi  dalla  terra,  la  qua¬ 
le  quando  non  fia  di  materia  così  rara  e  leggiera  che  pofsa 
venire  attratta  dai  raggi  folari  ,  o  fugata  dal  vento,  precipi¬ 
ta  nuovamente  fu  quel  terreno  medefimo,  da  cui  fen  è  ufei- 
ta.  E  ficcome  quella  ,  ovunque  pafsa,  porta  feco  il  proprio 
odore  fulfureo  e  terreftre  per  efsere  di  quella  natura ,  di  cui 
Pappiamo  eh’  ella  è  ,  fenza  perderlo  ,  fe  non  che  nel  cafo  , 
nel  quale  il  Sole  'col  proprio  calore  e  forza  Allevandola,  la 
difgrega ,  e  ne  fepara  le  parti  difpergendole  per  l’aria  della 
notòra  atmosfera;  così  il  vapore  eh’ efee  dalla  materia  lique¬ 
fatta  della  intonacatura  del  noftro  vafo,  conferva  il  proprio 
odore  bensì,  ma  non  avendo  il  calore  della  mano,  e  lo  ftro- 
finamento  al  girarli  del  vetro,  forza  che  balli  per  difgregar- 
la  per  la  fua  gravità,  per  ifpignerla,  e  farla  ufeire,  bifogna 
che  necefsariamente  precipiti  aggravata  dal  proprio  pefo  ac- 
crefciuto,  e  ritorni,  dirò  così,  al  fuo  principio. 

Un  altro  fperimento  fi  potrebbe  addurre  in  confermazio¬ 
ne  della  ufeita  degli  effluvj  più  Attili  e  fpiritofi  fuori  del 
vafo  e  del  loro  velociflìmo  corfo,  ed  è;  che  alcuni  di  odo¬ 
rato  più  acuto  nel  fiutare  la  fiammella,  eh’ efee  dalla  eftre- 
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mità  acuminata  della  catena,  o  del  ferro  pendente,  o  della 
punta  della  fpada  tenuta  in  mano  dall’ elettrizzato ,  alferifco- 
no  di  chiaramente  diftinguere  l’odore  de’  ballami  ed  altri  in¬ 
gredienti  odorofi  contenuti  nella  intonacatura  medelima ,  me¬ 
scolato  col  lolito  nitrofo  fulfureo,  che  fi  fuol  far  fentire  an¬ 
che  nei  vetri  femplici  non  intonacati.  Quello  però  fuole  av¬ 
venire  per  lo  più  in  perfone  non  avvezze  a  prender  tabac¬ 
co  pel  nafo,  e  con  un  vafo  di  frefco  fpalmato:  lo  che  pu¬ 
re  è  avvenuto  più  volte  col  far  piombare  la  fiammella  ,  o 
fia  cono  inverfo  di  luce  fovra  un  pezzetto  d’oro  levigato,  il 
quale  fiutato  tofio  che  fu  tolto  dal  di  fotto  di  ella  fiammella 
fpirava  odore  aromatico  o  refinofo  proporzionato  alle  droghe 
componenti  la  fpalmatura.  Ma  di  ciò  parleremo  più  avanti. 

Sappiamo  non  confiftere  l’odore  in  altro  che  in  profluvio 
foftanziale  ,  e  fulfureo-falino  ,  ma  fottilifiìmo  ;  e  fe  appunto 
non  è  foftanziale  non  arriviamo  a  diftinguerlo;  mentre  in  al¬ 
tra  maniera  non  fi  può  unire  il  corpo  odorifero  all’  organo 
dell’  olfatto ,  come  appunto  il  diftiparfi  di  eftb  coll’  andar 
del  tempo  ce  lo  dimoftra.  Gli  fpiriti  però  che  formano  co- 
tefto  profluvio,  fe  fono  involti  fralle  particelle  del  corpo  odo¬ 
rifero  ,  non  ifpargono  odore  alcuno  ,  come  veggiamo  neHa 
rofa,  la  quale  bagnata  dalla  rugiada  del  mattino  non  ifpira 
odore  ,  ma  ribaldata  un  poco  dai  raggi  folari  ,  tramanda 
tofto  la  fu  a  naturale  fragranza  *  aprenaofi  i  meati  di  ella  , 
dilli pata  che  fia  la  rugiada.  11  calore,  e  per  confeguenza  la 
fermentazione,  è  una  delle  cofe  che  fa  sbucciare  l’odore  dai 
corpi.  L’ambra,  e  lo  zibetto  prefi  ciafcheduno  da  fe  non  tra¬ 
mandano  odore  gagliardo  ,  ma  infieme  uniti  fermentandoli  y 
lo  efalano  acutiftìmo.  Se  il  mufchio  puro  ha  poco  odore,  fe 
gli  gettano  fopra  alcune  goccie  di  fpirito  rofaceo  ardente,  e 
con  una  breve  fermentazione  fi  fa  fentire  ben  lontano;  anzi 
per  promovere  in  altra  maniera  quella  medefima  fermentazio- 
ne,  fe  fcoprono  che  abbia  perduto  1  odore,  lo  efpoogono  in 
luoghi  puzzolenti,  anzi  ne’ celli  medefimi,  e  con  ciò  gli  re- 
ftituifcono  l’odore  perduto  :  fperimenti  tutti  fopra  i  quali 
molto  verfa  il  Boyle, 
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La  fermentazione  dunque  mette  in  movimento  le  parti 
de’  corpi,  e  quella  viene  eccitata  dal  calore  ,  il  quale  con¬ 
fitte  nel  pretto  e  perturbato  moto  tumultuario  delle  parti 
infenfibili.  Ora  certamente  il  calore  della  mano  fovrappotta 
al  vetro,  e  ì  velocifiimo  raggiramento  di  efso  anche  calcan¬ 
do  fui  cofcinetto,  perturbando,  fconvogliendo ,  e  rimefcolan- 
do  con  forza  le  particelle  infenfibili  della  intonacatura  ,  pro¬ 
ducono  la  fermentazione,  a  cui  forfè  il  calore  dello  ttropic- 
ciamento  ferve  di  lievito  più  appropriato  di  qualfivo^  lia  al¬ 
tra  cofa;  e  prodotta  cotetta  fermentazione  n’efcono  gli  efflu- 
vj,  i  quali  accoppiandoli  alla  materia  fottile  che  ferve  loro 
di  veicolo  forz’ è  che  n’efiano  feco,  e  s’introducano,  quatti 
fparfi  in  un  mettruo  univerfale,  ovunque  ettà  fi  porta.  Quin¬ 
di  è  che  portandoli  quella  per  la  propria  fottigliezza  e  agi¬ 
lità  naturale  ne’  pori  minutiflìmi  del  vetro,  e  da  quelli  con 
forza  fortendo  ,  introducendofi  in  ogni  corpo  ad  elfi  aderen¬ 
te  ,  per  necelfità  lo  imbeono  delle  qualità  che  in  fe  ttefsi 
contengono . 

La  grande  attività  de’  vetri  intonacati  di  frefco  apparec¬ 
chiati  è  una  prova  ben  grande  ancora  di  quelli  eflluvj.  Egli 
è  certo  che  rotto  intonacati,  ma  raffreddati  però,  operano 
con  una  forza  grande  a  fegno  ,  che  a  prima  villa  uno  che 
non  avettse  lunga  fperienza  in  quelle  materie  crederebbe  di 
aver  ritrovata  una  materia  la  più  propria,  e  la  più  efficace 
per  produrre  una  fenfìbililfima  elettrizzazione.  Gli  fpiriti  con¬ 
contenuti  nel  vetro  fono  ancora  nello  intero  loro  ettsere  ,  nè 
fono  confumati  o  (Vaporati  in  parte  ,  come  ttuccede  dopo 
1  averli  fervito  più  e  più  volte  del  vaio  medefimo;  e  potti 
in  agitazione  dal  giro  ,  che  o  poco  o  molto  fa  anch’  efso 
fcuotere  e  tremare  le  parieti  del  vafo,  e  molto  più  del  ca¬ 
lore  della  mano,  efcono  quafi  fpinti  da  un  embolo  fuori  dai 
più  volte  accennati  fiorellini,  e  fcorrono  impetuofamente  da 
per  tutto  .  Quindi  è  che  quanto  maggiore  fi  è  la  refifìenza 
che  ritrovano  ,  urtando  nel  loro  corfo  in  un  corpo  ad  etti 
eterogeneo,  vie  più  feoppiano,  fulminano,  e  mandano  rag¬ 
gi  nella  Lolita  fiammella  lunghi,  e  divergemiffimi . 
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Qpal  difficoltà  mai  vi  può  ertere  per  perfuaderfi  che  in¬ 
fame  colla  materia  fottile  fortifcano  anche  le  parti  più  fpi- 
ritofe  delle  droghe  o  refine  che  fervono  all’  intonacamento  ? 
Abbiamo  già  moltiffime  prove  dell’  attività ,  e  penetrazione 
delle  parti  fottìliffime  e  volatili.  L’olio  di  cimice  porto  in  ufo 
per  li  dolori  nefritici,  fe  fi  adopera  coll’  ugnere  il  ventre  dell’ 
ammalato,  in  un  momento  fi  fente  col  fuo  fetido  odore  pe¬ 
netrato  nella  parte  immediatamente  opporta  delle  reni}  e  lo 
ftcfso  veggiamo  in  molti  fpiriti  ,  co’  quali  bagnando  la  pal¬ 
ma  della  mano  ,  e  odorando  fubito  la  parte  opporta  ,  fi  di- 
fiinguono  beniffimo  le  fue  particelle  più  volatili,  vale  a  di¬ 
re  quelle  che  cortituifcono  ciò  che  chiamiamo  odore .  Nè  gio¬ 
va  1  afserire  che  non  fi  diftingue  precifamente  l’odore  delia 
fortanza  intonacata  ben  chiufa  nel  vafo,  poiché  mefcolata  colla 
materia  fottile  dell  aria  ,  la  quale  certamente  è  in  copia  di 
gran  lunga  maggiore  e  più  pura,  tiene  un’attività  minore 
di  quello  faccia  di  meftieri  per  urtare  con  forza  baftevole  ne’ 
vafi  olfattorj,  a  fegno  di  fai  fi  chiaramente  diftinguere.  Nell* 
atto  che  gira  il  vetro  ,  rifcaldato  che  fia  dal  moto  e  dallo 
ftrofinamento  della  mano  o  del  cofcinetto  ,  facciali  lo  fperi- 
mento  di  fpezzarlo  all’improvvifo,  come  abbiam  detto  di  fo- 
pra  quando  fia  rifcaldato  col  fuoco,  ed  allora  refe  più  grof- 
le ,  perche  libere,  quelle  particelle  che  prima  erano  coftrec- 
te  di  artòttigliarfi  all  eftremo  per  prendere  la  configurazione 
dei  fiorellini  del  vetro  ,  ufcendo  in  furia  e  a  rtormo  ,  ci  por¬ 
teranno  al  nafo  il  loro  odore  ben  fenfibile  ,  il  quale  refofi 
per  la  quantità  fuperiore  a  quello  dell’  aria  farà  che  diflin- 
guiamo  coll  olfatto  folamente  quelle,  e  non  quelle. 

So  che  potrà  dire  per  avventura  più  d’uno,  che  fe  il  ve¬ 
tro  e  quello  che  contiene  e  conferva  le  materie  più  fpirito- 
fe,  e  fe  non  abbiamo  altro  di  più  atto  a  confervarcele ,  ac¬ 
ciocché  non  fi  difperdano  le  parti  più  volatili  di  erte ,  que¬ 
llo  dimortra  che  i  pori  del  vetro  o  criftallo  non  danno  paf- 
faggio  a  limili  foltanze  fpiritofe ,  e  per  confeguenza  mai  non 
u fci ranno  dal  vafo  che  fi  raggira  le  fuppofte  particelle  delle  fo- 
iìanze  colle  quali  è  fpalmato.  A  quello,  fe  mal  non  mi  ap- 
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pongo,  è  faciliffima  la  rifpoffa,  e  quella  l’abbiamo  dalla  gior¬ 
naliera  fperienza,  ed  è,  che  fe  terremo  una  caraffa  ben  chiu- 
fa,  un’ampolla  o  qualfivoglia  altra  Torta  di  vaio  di  criftallo 
ben  grofso  con  materie  fpiritofiflime  fopra  un  armadio,  e  in 
ripofo,  o  pure  ferrato  in  un  tiratore  o  in  qualche  ripofti- 
glio  di  un  burò ,  ne  fentiremo  (empie  a  trafparir  l’odore  o 
all’ entrar  nella  fìanza,  o  molto  più  nell’ aprire  il  ripoftiglio 
dove  fi  tiene  ,  che  vuol  dire  o  poco  o  molto  efaleranno  le 
particelle,  ma  pure  fi  conferveranno  almeno  in  parte .  Ma  fe 
terremo  la  ffeffa  ampolla  nella  faccoccia  al  caldo,  o  fe  la  ftro- 
fineremo  alla  lunga,  ancorché  i  Tuoi  fpiriti  fodero  legati  dall’ 
umido,  fi  vedrà  a  poco  a  poco  feemarfi  la  Tua  volatilità,  e 
andar  perdendo,  come  dicefi  volgai mente,  la  forza,  e  la  pe¬ 
netrazione.  Che  fe  confiffefsero  poi  in  puri  Tali  volatili,  non 
dirò  di  quelli  lavorati  rozzamente  per  agevolarne  lo  fpaccio, 
ma  di  quelli  anche  che  fono  fatti  con  tutta  la  efattezza  Chi¬ 
mica  e  fenza  rifparmio  lavorati  e  tirati  bene  a  (ecco  fubli- 
mati  a  perfezione  ,  fi  vedrà  che  per  quanto  fieno  pofti  in 
vetri  ben  chiufì  e  doppj,  in  capo  a  poco  tempo,  ad  onta 
di  ogni  diligenza,  fi  troverà  il  vafetto  prima  feemato  e  poi 
quafi  vuoto,  o  almeno  con  una  fpezie  di  capo  morto  .  Ora 
qual  maraviglia,  fe  ponendo  nel  noffro  vafo  materie  piene 
di  Tali  volatili  ,  mettendole  in  movimento  nell’  atto  d’  into¬ 
nacarli  col  fuoco,  ed  efaltandole  collo  sfregamento,  e  calo¬ 
re  della  mano  ,  abbiano  quelle  da  fare  ogni  sforzo  per  paf- 
fare  minutilfime  e  fpinte  per  li  fiorellini  del  vetro? 
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Che  cotefli  effluvi  ,  o  particelle  piu  fottili  fi  fpargono  per 
l'aria  riempiendo  V ambiente  d?  intorno,  la  catena  di  ferro , 
e  qualunque  corpo  che  incontrano  capace  di  Elettri^fZÌ°m 
ne,  e  per  ccnfeguen^a  anche  la  perfona  dell'  Elette i^-^an do . 

CAP.  III. 

UScendo  con  tant’ impeto  quali  fpinti  da  un  embolo,  co¬ 
me  fupponiamo,  gli  effluvj  della  materia  nel  vafo  rac- 
chiufa,  urtano  e  fpingono  colla  propria  forza  agitata  dal  mo- 
vimento  vorticofo  del  vetro  l’aria  efteriore  circondante  il  va¬ 
fo  medelìmo.  Quella  cede  incontanente  allo  sforzo  della  pri¬ 
ma  e  ritirandofi  e  rillrignendofi  le  dà  luogo  ,  quindi  incon¬ 
trando  gli  effluvj  fteflì  un  veicolo  di  catena  di  ferro,  di  la¬ 
mina,  o  altro  corpo,  quelli  loro  fervono  di  canale,  poiché 
col  proprio  corpo  tagliando  l’aria  naturale,  e  difunendola  , 
aprono  d’intorno  a  fe  fteflì  un  viottolo  per  cui  più  agevol¬ 
mente  ritrovano  il  pafso  per  potere  feorrere.  innoltre  avendo, 
come  ci  è  noto,  ogni  qualunque  corpo  d’intorno  a  fe  una 
picciola  fua  particolare  atmosfera  di  effluvj  che  naturalmen¬ 
te  da  fe  ffceflo  tramanda,  quelli  quando  fieno  di  natura  più 
leggieri  dell’  aria  comune  ,  riefeono  agevolmente  più  fufeet- 
tibili  del  moto  ,  e  quindi  con  facilità  maggiore  ,  fmoflì  un 
cotal  poco  che  fieno,  cedono  all’urto  degli  effluvj  elettrici, 
e  loro  aprono  liberiflìmo  l’adito  al  corfo. 

Una  pruova  fi  può  fare  a  talento  per  oflervare  quello  cor¬ 
fo  di  effluvj.  Alla  eftremità  di  un  ferro  o  catena  pongafi  un 
panno  bagnato,  o  pure  un  pezzo  di  pece  o  relina  ,  ovvero 
ancora  un  pezzo  di  fevo;  indi  contiguo  in  maniera  che  toc¬ 
chi  o  ’l  ferro  bagnato,  o  la  refina  ,  o  pure  il  levo,  fi  col¬ 
lochi  un  altro  ferro.  In  ognuno  di  quelli  tre  cafi  ofservere- 
mo  alterazione  nel  corfo  degli  effluvj  ;  con  quella  differenza 
però  che  nel  primo  e  fecondo  cafo  l’acqua  e  la  pece  in  fe 
ricevendoli  fpinti  e  tramandati  dal  vetro,  s’illumineranno  co¬ 
me  piccioli  fosfori,  lafciandone  però  feorrere  alcuni,  i  quali 
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porteranno  feco  anche  la  elettrizzazione  nel  fecondo  ferro  , 
ma  con  una  forza  ben  differente  dalla  naturale  e  più  langui¬ 
da.  Ma  nell’ ultimo  adoperandoli  fevo  ,  o  materie  ontuofe  , 
quelle  colle  loro  parti  ramofe  faranno  che  refiino  impania¬ 
ti ,  e  impediranno  affatto  il  corfo  e  l’effetto.  Una  candela 
di  fevo  però  non  è  nel  cafo  ,  perchè  paffando  elfi  per  lo  (loppi- 
no,  quello  ferve  di  comunicazione,  come  abbiamo  più  di  una 
volta  offervato.  Regolarmente  parlando  la  fperienza  ci  fa  aper¬ 
tamente  conofcere,  che  più  che  i  corpi  per  li  quali  pafTàr  dee 
la  Elettrizzazione  fono  levigati  e  politi  ,  con  forza  maggio¬ 
re  fcorrendo  e  fenz’ alcun  ritardo  gli  effluvj,  e  maggiore,  e 
più  follecita  fi  vede  la  fiammella,  e  più  acuto  e  rifuonante 

10  fcoppio. 

Per  meglio  fpiegare  la  cofa,  fiami  permeffo  il  valermi  di 
una  fimilitudine  ,  la  quale  per  mio  avvifo  quadra  beniffimo 
nel  cafo  noflro.  L’acqua,  e  l’aria  fono  due  corpi,  che  ten¬ 
gono  fra  di  fe  una  grande  analogia,  con  quella  differenza  però, 
che  le  azioni  e  la  forza  della  prima  ci  riefcono  più  fenfibi- 

11  di  quelle  della  feconda.  Ora  fupponiamo  che  il  vetro  rag¬ 
girato  dalla  macchina  fia  un  vafo  ripieno  di  acqua  ,  entro  cui 
fia  un  embolo  che  premendola  la  faccia  indefficientemente 
ufcire  da  alcuni  piccioli  pertugj  in  effo  vafo  artefatti,  e  che 
la  ruota  che  fa  raggirare  il  vetro  fia  altresì  una  ruota  ap¬ 
punto,  la  quale  con  un  moto  perenne  la  giri  con  forza  ugua¬ 
le.  In  tal  cafo  certamente  noi  vedremmo  a  zampillare  tan¬ 
ti  fottiliffimi  fili  di  acqua,  quanti  fono  i  pertugj,  e  qucfìi 
formare  un  vortice  o  cerchio  d’intorno,  come  veggiamo  fo* 
vente  ne’ giuochi  artefatti  delle  fontane.  Se  però  in  vece  di 
fpruzzar  quelli  nell’aria  libera  e  aperta,  cotefla  fuppofla  mac¬ 
china  fofse  fi  tua  t  a  fott’  acqua  ,  e  gli  fpruzzi  medefìmi  ufcen- 
do  per  la  forza  dell’  embolo  urtaffero  in  un  altro  ambiente 
fimile  di  acqua  maggiore  che  loro  impedifce  l’ufcita,  egli  è 
certo  che  incontrando  eglino  un  qualche  fito  in  mezzo  a  que- 
Ilo  ambiente  maggiore  in  cui  venifse  ragliato  da  un  corpo, 
e  dove  incontraffiero  una  minor  refifìcnza,  ivi  fi  formerebbe¬ 
ro  come  un  rigagnolo  per  ifcorrere  tutti  a  quella  parte  in 
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quella  libertà  che  loro  fofse  da  quello  nuovo  palfaggio,  o  al¬ 
meno  da  quella  minor  relìllenza  permeila,  nel  tempo  mede- 
fimo  che  fi  feorgerebbe  la  malfa  tutta  dell’acqua  polla  in  agi¬ 
tazione  fenfibile  .  L’aria  ,  e  la  materia  fottile  e  volatile  ri¬ 
baldate  dell’  intonacamento  fono  l’acqua  racchiufa  nel  vafo 
polla  in  agitazione  e  fpinta  dal  giro  della  ruota  ,  le  quali 
formando  innumerabili  zampilletti  al  noftro  occhio  invilitoli 
d’ogn’  intorno,  fi  fpargono  da  ogni  parte,  ponendo  anche  col 
loro  urto  in  movimento  a  proporzione  l’ambiente  tutto  che 
incontrano  .  IVIa  ritrovando  una  lamina  ,  uno  o  più  cannoni 
di  metallo,  una  catena,  ed  altro  corpo  atto  non  ad  attorto¬ 
ci  ma  a  lafciare  feorrere  la  elettricità  ,  il  quale  tarando 
l’aria  llefsa,  ferva  ad  dii  di  veicolo,  Io  circondano  ,&  lo  ir¬ 
radiano,  lo  penetrano,  e  per  elTo  borrendo  fi  comunicano 
agli  altri  a  lui  vicini  in  fituazione  atta  a  ricevere  l’elettriz- 
zamento.  Anzi  ficcome  non  cefserebbe  mai  nell’acqua  il  cor- 
fo  additato  ,  finché  duralfe  il  movimento  della  ruota  ,  e  la 
forza  fpignente  dell’embolo,  così  non  fi  arreftano  gli  effiuvj 
elettrici,  finché  continua  fenza  interruzione  alcuna  il  calore 
prodotto  o  dalla  mano  apporta  ,  o  dallo  ftropicciamento  fui 
cofcinetto,  col  raggiramento  della  ruota  che  difgrega  l’aria. 

Fino  a  qual  diftanza  fi  dilati  il  corfo  di  quelli  effluvj  elet¬ 
trici  in  quello  noftro  fupporto  vortice  provenienti  dal  vetro 
fpalmato  ,  non  è  calcolo  da  farfi  per  ora  ,  ballandoci  il  fa- 
pere  che  fi  eftende  moltirtimo,  proporzionatamente  però  alla 
diftanza  della  fua  fcaturigine  .  Se  un  corpo  farà  viciniftìmo 
alla  catena,  ovvero  alla  lamina  per  dove  feorrono  gli  efflu¬ 
vj,  parteciperà  della  elettrizzazione  in  maniera,  che  da  elio 
pure  potrà  comunicarfi  ad  un  altro  .  Fu  più  volte  da  me 
provato  a  porre  una  perfona  falla  folita  calfettina  di  pece  , 
facendo  che  tenefle  ambedue  le  dita  della  mano,  cioè  il  pol¬ 
lice  e  1  indice,  vicini  alla  catena  in  atto  di  ftrignerla,  fenza 
però  toccarla  in  una  diftanza  di  circa  quattro  linee,  e  que¬ 
lla  perfona  ne  rimafe  elettrizzata,  come  fi  vide  dal  traman¬ 
dare  le  folite  fcintille  e  feoppio  ,  come  fe  avefse  toccata  la 
catena  medefima.  In  diftanza  maggiore  non  comunicava  la 

elet- 


elettrizzazione  fino  a  quello  fegno,  ma  appariva  bensì  ciré 
fi  avanza  ben  lontana  la  fua  irradiazione  ;  poiché  attaccando 
uno  o  due  fili  d’argento  tirato  fottilirtìmo  in  qualfivoglia  fi- 
to  della  catena  o  lamina,  elfendo  quelli  fili  di  una  lunghez¬ 
za  di  mezzo  braccio,  tollochè  comincia  a  ribaldarli  il  vafo 
collo  sfregamento,  che  vuol  dire  tolìo  che  principiano  a  porli 
in  moto  ,  ad  ufeire  ,  e  i'correre  le  particelle  lottili  e  a  far 
impeto  nel  vicino  ambiente  dell’aria,  incontanente  fi  pongo¬ 
no  i  fili  da  fe  lìelTi  in  agitazione  modi  da  una  invifibil  for¬ 
za,  raggirandofi  incefsantemente  con  un  moto  irregolare  ben¬ 
sì  ,  ma  che  pure  apparifee  vorticofo  intorno  a  fe  lìeTi  }  di¬ 
notando  con  ciò  chiaramente  il  vortice  rtelfo  che  formano  gli 
effluvj  d’intorno  alla  catena,  ed  anche  in  dillanza  di  mez¬ 
zo  piede  all’  accofiarfi  loro  della  mano  non  elettrizzata  ven¬ 
gono  attratti  con  forza  maggiore  ,  quanto  più  è  ribaldato 
il  vafo  col  giro  ,  eh’  è  quanto  a  dire  più  è  dilatato  il  cer¬ 
chio  che  da  efii  viene  formato  urtando  ed  allargandoli  cir¬ 
colarmente. 

Pofi  un  tizzone  in  difianza  di  quattr’  oncie  dalla  catena 
in  tempo  che  girava  il  vetro  ed  era  già  ribaldato,  ed  ofìer- 
vammo  con  piacere  a  comparire  da  una  punta  accefa  di  elfo 
un  fottilifiìmo  filo  di  luce  azzurra  che  continuava  fino  alla 
catena,  ed  abbalsando  io  colla  mano  il  tizzone,  quello  filo 
vie  più  allungandofi  fi  alfottigliava  finché  fi  rendeva  invifibi- 
le.  Staccai  un  ferro  dalla  mia  catena  comporta  di  più  pez¬ 
zi  di  quello  metallo  uncinati  di  lunghezza  di  due  braccia 
l’uno,  e  così  fiaccato  lo  lafciai  in  dillanza  dall’altro  una  li¬ 
nea  e  mezzo  .  Al  girarfi  del  cilindro  fpalmato  ufciva  dalla 
punta  del  primo  il  folito  feoppietto  o  fulminetto,  il  quale 
percoteva  il  principio  del  fecondo  ferro  fiaccato,  e  in  quello 
partàva  la  elettrizzazione  .  Frappofi  una  carta  fra  l’ uno  e 
l’altro  ,  e  nulla  ortante  pafsava  ,  illuminandofi  la  carta  ,  la 
quale  non  toccava  nè  l’uno,  nè  l’altro  dei  ferri  ,  fenza  che 
quella  fervilfe  d’impedimento,  come  leggiamo  nelle  Tranfa- 
zioni  Filcfofiche  d’Inghilterra  di  ertère  ad  altri  fucceduto  ; 
bensì  ci  avvenne,  allorché  vi  frammifi  un  cartone  ,  il  quale 
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affatto  ne  impedì  il  paffaggio  .  Toccando  poi  il  fecondo  fer¬ 
ro  in  qualfivoglia  parte,  ufciva  la  folita  ftrifcia  di  luce  o  ful- 
minetto  dove  fi  toccava  al  folito  e  nello  fteffo  tempo  anche 
all’  eftremità  del  ferro  nel  fito  in  cui  era  vicino  all’  altro  ; 
coficchè  feguitando  a  toccare  ufciva  ogni  volta  un  continuo 
picciolo  baleno  e  fulmine  da  quelle  due  eftremità.  Sovra  di 
che  è  da  notarfi ,  che  il  fulmineità  pareva  ufcifse  dal  ferro 
più  contiguo  alla  macchina,  e  che  andafse  a  ferire  il  fecon¬ 
do,  quafi  che  quell’  ultimo  toccato  richiamafse  a  fe  il  cor- 
fo  avviato  degli  effluvj  che  veniva  interfecato  dal  tocco  fat¬ 
togli.  Sempre  però  i  ferri  erano  in  linea  retta,  fituazione  che 
non  poco  confluifce  a  cotefto  flufso  ,  come  vedremo  nuova¬ 
mente  quando  daremo  le  oftervazioni  da  noi  fatte  fulle  c af¬ 
fettine  di  refina  ,  e  fopra  il  ferretto  appefo  alla  catena  che 
fuolfi  far  tenere  in  mano  all’  elettrizzando  .  Il  fovra  efpofto 
fperimento  fu  da  noi  fatto  in  una  giornata  ventofa  che  fu 
dai  ip.  Maggio  1747. 

Per  comprendere  però  quanto  li  dilati  ed  eftenda  la  for¬ 
za  di  quelli  effluvj,  e  quanto  fi  fpargano  nell’ambiente  dell’ 
aria  d’intorno  facendo  in  efsa  impresone  ,  fi  può  offervare 
il  polfo  delle  perfone  che  fi  ritrovano  nella  camera,  dove  fi 
fanno  le  fperienze  elettriche  .  Sappiamo  che  in  qualfivoglia 
perfona  elettrizzata  fi  trova  un’  alterazione  di  polfo  in  chi 
di  dieci  in  chi  di  dodici  e  in  chi  di  meno  pulfazioni  per 
ogni  minuto  .  Ora  fi  faccia  quello  fperimento  anche  nelle 
altre  perfone  che  Hanno  nella  ftefsa  camera  per  qualche  trat¬ 
to  di  tempo  prefenti  ai  fenomeni  elettrici,  benché  non  elet¬ 
trizzate;  e  fe  in  chi  fi  fottopofe  aH’elettrizzamento  fi  fente 
la  differenza  di  dieci,  e  dodici  pulfazioni  per  ogni  minuto 
e  più,  in  quelle  altre  fi  ritroverà  di  cinque  di  fei ,  e  più  a 
proporzione  del  temperamento,  età,  e  fìto. 

Servirà  ancora  di  ulterior  pruova  a  pervaderci  il  corfo  , 
e  la  dilatazione  nell’  aria  di  cotefti  fottiliflìmi  effluvj  ,  il  ri¬ 
flettere  che  ne’  tempi  firoccali  ed  umidi  i  fenomeni  dell* 
Elettricifmo  comparifcono  molto  più  languidi,  e  talvolta  re- 
ftano  affatto  ;  ed  all’  incontro  ne’  tempi  afciutti  e  freddi  fan¬ 
no 
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no  un  ottimo  effetto,  e  fi  elìende  la  loro  attività  in  maggior 
lontananza  .  E  da  qual  altra  ragione  mai  può  derivar  ciò  ? 
fe  non  che  dall’  efsere  nel  cafo  di  firocco  1*  ambiente  dell’ 
aria  ripieno  di  particelle  acquofe  le  quali  coi  loro  piccioli 
globoletti  impedirono  il  corfo  libero  agli  efflu v;  ,  e  all’  in¬ 
contro  nell  afciutto  lafciano  loro  liberiffimo  l'adito  .  Nè  può 
fervire  di  obbietto  il  fapere  che  ficcome  li  propaga  e  comu¬ 
nica  l’elettrizzazione  anche  col  mezzo  di  una  lunga  corda  , 
e  fe  quella  fi  bagna  riefce  più  viva  la  fenfazione  :  Poiché  in¬ 
tanto  quella  crefce  col  bagnarla  ,  in  quanto  la  umidità  fa 
eh  elsa  corda  fi  raccorcj,  e  rillringa,  e  per  confeguenza  rie- 
fca  coi  pori  ferrati  e  di  fuperfizie  meno  fcabra  ,  onde  feor- 
rer  pofsano  meglio  elfi  effìuvj  :  lo  che  ferve  anzi  in  confer¬ 
mazione  di  quanto  abbiam  detto. 

Ecco  dunque  la  maniera  con  cui  fupponiamo  che  cotelle 
fottililfime  particelle  della  materia  della  intonacatura  mefcolate 
con  quelle  dell  aria  rarefatta  efeano  ,  fi  fpargano  d’ogn’  in¬ 
torno  ,  feorrano  ,  ed  irradino  la  perfona  che  riceve  la  elet¬ 
trizzazione.  E  quella  irradiazione  polfiam  credere  ragionevol¬ 
mente  che  chiuda  da  ogni  parte  in  forma  di  vortice  la  per¬ 
fona  elettrizzata  dalla  prova  tante  volte  fatta,  che  anche  cef- 
fato  il  raggiramento  del  cilindro  ,  e  levata  la  mano  ,  e  lo 
Profinamento  da  effo,  per  qualche  fecondo  di  tempo  al  pri¬ 
mo  toccare  che  fi  faccia  con  un  dito  la  perfona  od  altro 
corpo  elettrizzato  o  in  fe  o  per  comunicazione  n’efce  la  fo- 
lita  favilla  con  fenfazione  .  Con  quella  diverfità  però  ,  che 
fe  fi  replica  immediatamente,  il  tocco  per  la  feconda  volta, 
non  fi  vede  più  l’efletto,  e  quello  certamente  perchè  al  pri¬ 
mo  tocco  che  fa  il  non  elettrizzato  all’ elettrizzato  rella  rotta 
quell  atmosfera  o  vortice  di  effluvj  che  lo  circondava  dall’ 
impeto ,  e  difordine  cagionato  in  effo  dalia  mano  eterogenea 
entrata  in  effo  vortice  ;  nè  fi  può  più  rimettere  nell’  attitu¬ 
dine  di  prima  ne  quanto  alla  malfa  nè  quanto  all’ordine  per 
effere  ceffata  la  fua  cagione  impellente  vale  a  dire  il  gira¬ 
mento,  e  calore  del  vafo. 

Ter  provare  il  corfo  di  quelli  effluvj,  la  direzione  di  elfi,  e 
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nel  tempo  fletto  la  circonferenza  della  loro  atmosfera  ,  al¬ 
lorché  una  perfona  flava  fulla  refina  per  elettrizzarli,  le  die¬ 
di  un  filo  alquanto  grotto  d’argento  acuminato  un  poco  nell’ 
efiremità  da  tenere  in  mano  ,  e  da  quello  ,  come  fuole  av¬ 
venire  ordinariamente  dalla  punta  della  fpada  ,  ufeiva  la  lo¬ 
lita  viviflìma  fiammella  ripiena  di  raggi  divergenti  .  Allora 
prefi  lo  flefso  filo  d’argento  in  mia  mano,  e  drizzai  la  pun¬ 
ta  acuta  di  elio  verfo  la  mano  dell’ elettrizzato  (  lo  che  pu¬ 
re  riprovai  colla  fpada  )  nè  dalle  punte  del  mio  ferro  vi¬ 
di  ufeire  la  folita  fiammella  ,  ma  bensì  fi  feorgeva  una  fpe- 
zie  di  picciola  bragia  ardente  immobile  e  fenza  raggio  alcu¬ 
no  fulla  punta  medefima  .  Quello  ci  fa  vedere  apertamente 
e  con  evidenza  il  corfo  degli  effluvj  ,  i  quali  partendo  dal 
vetro  fpalmato,  feorrono  come  abbiam  detto  lungheflo  Ja  la¬ 
mina,  la  catena,  e ’l  ferro,  o  fpada  tenute  in  mano  dall’ 
elettrizzato  ,  e  non  ritrovando  alla  punta  di  eflì  veicolo  al¬ 
cuno  per  cui  polfano  pafsare  inanzi,  fi  difpergono  per  l’aria, 
ed  incontrando  un  corpo  non  elettrizzato  ,  od  anche  l’aria 
fletta  che  li  rifofpigne  in  certa  maniera,  comparifcono  fotto 
quella  forma  di  cono  di  luce  colla  punta  al  ferro,  e  coi  rag¬ 
gi  divergenti,  e  diftinti  uno  dall’altro;  e  forfè  tanti  quanti 
fono  i  piccioli  fori  dei  pori  del  vetro  ,  da’  quali  fono  fiati 
efpulfi  e  pattati,  pel  calore  della  mano,  o  dello  ftrofinamen- 
to  difgregante  le  materie  della  fpalmatura,  e  pel  movimen¬ 
to  vorticofo  di  etto.  Nè  quello  può  avvenire  certamente  nel 
fecondo  cafo,  in  cui  fi  ponga  un  ferro  in  mano  della  per¬ 
fona  non  elettrizzata  rivolto  verfo  la  elettrizzata  ,  perchè 
per  quella  non  ifeorrono  effluvj;  ma  in  vece  ne  comparifce 
luminofa  la  punta  fenza  raggi  ,  perchè  quella  entra  allora 
nell’  atmosfera  degli  effluvj  medefimi  ,  i  quali  anche  in  di- 
fianza  di  mezzo  piede  fi  dilatano  con  attività  baftevole  d’il¬ 
luminare  almeno  ,  fe  non  1’  hanno  per  comunicarle  la  elet¬ 
tricità.  Dal  che  parmi  che  chiaramente  dedur  fi  pofsa  come 
in  lontano  e  gradatamente  etti  operino,  e  fi  difpergano  d’in¬ 
torno  . 

Si  elettrizzino  due  perfone  nel  tempo  flefso  ,  e  quelle  fi 
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tocchino  vicendevolmente  fra  di  fe  ,  elettrizzate  che  fieno  , 
nè  mai  ufeirà  da  efse  fcintilla,  feoppio,  o  luce  .  Ma  fe  vi 
fi  accorta  un  corpo  non  elettrizzato  a  toccarle ,  ecco  imme¬ 
diatamente  l’una  e  l’altra  a  tramandare  la  confueta  Icintil- 
la,  la  fiammella,  lo  feoppio,  e  a  produrre  la  molerta  fen* 
fazione.  Di  più  toccandone  una,  l’altra  ancora  fente  un  ur¬ 
to  fenfibile,  per  mezzo  del  veicolo  che  comunica  la  elettri¬ 
cità  ad  ambedue.  Ora  certamente  quefto  non  nalce  da  altro, 
fe  non  che  nel  primo  cafo,  elettrizzate  che  fieno,  vengono 
tutte  e  due  irradiate,  chiufe,  e  circondate;  e  dirò  come  im« 
merfe  in  un  vortice  di  effluvj  elettrici,  per  cui  fono  divenute 
omogenee.  Ma  avvicinandovifi  un  corpo  non  elettrizzato,  e 
confeguentemente  ad  erte  eterogeneo,  gli  effluvj  medefimi,i 
quali  del  continuo  agitati  ,  e  fpinti  dal  giro  e  calore  incef* 
fante  del  vetro  e  della  mano  ,  nuovamente  concorrono  ,  fi 
fpargono  ,  e  ne  dilatano  l’atmosfera,  e  volendo  fcacciare  ed 
allontanare  da  fe  il  corpo  Aramelo  ad  erti  accodato,  ritrovan¬ 
dolo  refiftente  ,  lo  fulminano  nel  punto  del  contatto  ,  tra¬ 
mandando  quella  fcintilla  impetuofa  e  pungente,  che  con  for- 
prefa  orterviamo.  Anzi  fe  il  corpo  è  leggiero,  lo  attrae  a  fe, 
o  col  proprio  moto  che  diciamo  vorticofo,  o  pure  nella  ma¬ 
niera  rtefsa  che  fa  in  grande  la  macchina  Boiliana  all’  acco- 
fiarfi  qualche  cofa  all’  orificio  del  vafo  ,  da  cui  fia  eftratta 
l’aria  più  grolla  .  Quello  rtertò  ci  fpiega  la  ragione  per  cui 
toccando  una  ultima  perfona  elettrizzata,  la  feconda  ancora, 
e  le  altre  tutte  fentono  nel  tempo  ftefso  per  mezzo  del  ca¬ 
nale  di  comunicazione  l’urto  nella  mano,  o  dove  Hanno  uni¬ 
te  fra  fe.  Poiché  toccandofi  la  prima  da  un  non  elettrizza¬ 
to  colf  avvicinamento  che  fa  in  tal  atto,  rompe  come  abbiam 
veduto  il  corfo  degli  effluvi,  li  fa  recedere  con  moto  retro¬ 
grado,  e  retrocedendo  quelli,  incontrano  i  nuovi  eh’  efeono 
e  feorrono  in  maggior  copia  dal  vafo  ,  e  nel  fito  dove  per 
ordinario  fi  congiungono  le  perfone  elettrizzate  ribattono,  e 
le  fanno  provare  quel  picciolo  urto,  o  fenfazione  nel  tempo 
rtefiò  che  l’ultima  di  efse  viene  toccata. 

Quello  lembra  che  fervir  pofsa  a  fpiegare  il  fenomeno  for- 
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prendente,  che  nafce  nella  fcoffa  delle  braccia,  che  fi  prova 
allora  quando  una  perfona  tenga  in  una  mano  una  caraffa 
mezzo  piena  di  acqua  con  un  ferro  pendente  dalla  catena  , 
il  quale  cada  nel  mezzo  di  efs a  caraffa,  fenza  però  che  ne 
tocchi  il  fondo,  o  gli  orli;  e  tenendo  quella  prima  perfona 
colf  altra  mano  un’altra,  e  quefia  altre  in  guifa ,  che  formi¬ 
no  un  femicerchio  di  perfone  prefe  a  mano,  l’ultima  di  que- 
fte  tocca  con  una  chiave  ,  o  altro  ferro  ,  la  eftremità  della 
catena  ftefsa.  Allora  fcorrono  velociflimamente  ,  e  con  forza 
fpinti  gli  effluvj  pel  veicolo  del  ferro  fino  alla  efiremità  di 
effo,  eftendendofi  anche  in  ogni  luogo,  dove  incontrano  ma¬ 
teria  atta  alla  elettrizzazione.  Scorrono  dunque  lungheffo  la 
catena,  e  dove  incontrano  il  ferro  pendente  il  quale  imboc¬ 
ca  la  caraffa,  ed  ivi  fi  calano;  ma  urtando  gli  effluvj  nell’ 
acqua  in  un  momento  riempiono  la  fuperfizie  di  effa  ,  e  ’l 
vuoto  della  caraffa  medefima ,  e  rigurgitando  con  moto  natu¬ 
rale  efcono  per  la  bocca  di  effa  fpargendofi  per  l’aria,  con 
non  piena  libertà  però  a  motivo  della  riftrettezza  del  collo 
della  caraffa  medefima;  cofa  che  non  fuccede  così  ,  quando 
il  vafo  fia  apertiflìmo  di  bocca  e  fenza  collo  .  Nè  pofsono 
eftenderfi  fulla  perfona  che  tiene  la  caraffa  fieffa  nella  mano, 
perchè  ftando  co’ piedi  in  terra,  impedifce  il  corfo  agli  efflu¬ 
vj  nei  proprio  corpo,  almeno  dal  mezzo  in  giù.  Ora  rigur¬ 
gitando  quefti,  e  fopravvenendone  di  nuovi,  fcorrono  al  fo- 
lito  velociflimamente  lungheffo  la  catena  per  portarli  collo 
ftefso  grado  d’impetuofità  verfo  il  finimento  di  efsa,  ed  ivi 
formano  il  folito  fiocco  di  luce.  Quando  poi  l’ultima  per¬ 
fona  del  femicerchio  tocca  con  ferro  o  chiave  la  eftremità 
della  catena,  taglia,  dirò  così,  il  corfo  ad  eflì  effluvj,  e  li 
fa  retrocedere  nel  tempo  fteffo  in  cui  dalla  fua  fcaturigine 
n’ efcono  di  nuovi,  ed  in  cui  anche  quelli  della  caraffa  ven¬ 
gono  retrofpinti.  Ora  ficcome  naturalmente  al  tocco  di  una 
perfona,  come  abbiam  veduto  di  fopra,  per  la  retroceflione 
delle  particelle  della  materia  fiottile  fe  ne  rifentono  tutti  gli 
altri  ;  così  in  quello  cafo  fi  fa  fentire  doppiamente  l’urto  , 
perchè  vi  fi  fanno  due  retroceflìoni  nel  tempo  fteffo  ,  l’una 
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dalla  caraffa  che  fpigne  verfo  la  catena  in  giù,  e  l’altra  dall’ 
eflremità  di  quella  verfo  la  caraffa  .  Si  prova  dal  mezzo  in 
fu,  e  nelle  braccia,  perchè  gli  effluvj  che  tramanda  il  ter¬ 
reno  nelle  perfone  che  formano  il  femicerchio ,  afcendendo, 
impedifcono  che  più  abbaffo  cali ,  e  fi  diffonda  l’effluvio  elet¬ 
trico;  contribuendovi  molto  il  modo  di  tener  la  caraffa ,  che 
dee  eflere  colla  mano  aperta  fotto  il  fondo  di  efla:  maniera 
che  fa  che  l’impeto,  e  la  repulfione  che  fcuote  la  caraffa  ur¬ 
ti  nel  tempo  fteffo  in  quali  tutte  le  papille  nervee  della  pal¬ 
ma  della  mano,  e  in  confeguenza  fe  ne  rifentano  più  le  brac¬ 
cia  di  chi  la  tiene  ,  e  degli  altri  che  fi  tengono  reciproca¬ 
mente  per  mano.  Quindi  è  che  fe  fi  porrà  nel  fondo  della 
caraffa  fleffa  oltre  l’acqua  piombo  o  altro  metallo  pefante  per 
fua  natura,  e  più  di  ogni  altro  mercurio  vivo,  l’urto  e  lo  fcuo- 
timento  riufcirà  più  afpro,  gravofo  ,  e  di  forza  per  l’accre- 
fcimento  del  pefo,  che  farà  che  il  colpo  e  la  fenfazione  com- 
parifcano  maggiore  con  una  fliratura  di  nervi  fenfibiliflìma . 
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Della  maniera  con  cui  fi  può  fupporre  che  quejlc  particelle 
fottilifsime  s' in  fumino  nel  corpo  umano ,  e  in  qual 
guija  ne  pojfa  ritrar  beneficio . 

CAP.  I  V. 

SE  dal  vetro  fi  partono  le  particelle  più  fpiritofe  e  rot¬ 
tili  della  materia  con  cui  è  fpalmato  mefcolate  infieme 
con  quelle  dell’aria  rarefatta,  le  quali  noi  chiamiamo  efflu¬ 
vi  ?  fe  vengono  quelli  /pinti  con  forza  dal  calore  e  dal  mo¬ 
vimento  j  fe  feorrono  per  lo  veicolo  che  incontrano  a  ciò 
adattato;  e  fe  irradiano  per  ogni  parte  la  perfona  ,  ne  vie¬ 
ne  per  confeguenza  certa  che  polfono  cagionar  danno  o  be¬ 
nefìcio  giuda  la  propria  natura,  e  giuda  il  temperamento  e 
codituzione  ,  in  cui  fi  ritrova  il  corpo  ,  che  ne  reda  irra¬ 
diato  e  penetrato.  Ma  ficcome  per  didinguere  quedo  è  ne- 
cedàrio  prima  di  confiderare  la  maniera  ,  colla  quale  s’ infi- 
nuano  nella  perfona  elettrizzata;  così  da  quedo  dedur  potre¬ 
mo,  come  queda  ricever  ne  polfa  beneficio.  Già  Pappiamo 
che  colla  ifpirazione  riceviamo  l’aria  della  nodra  atmosfera 
eh  entra  per  la  trachea  nei  polmoni  dilatati  ,  allargandofi  a 
tal  effetto  il  torace  ,  per  efpellerla  poi  nuovamente  nella 
efpirazione  codrignendolo  ;  nella  quale  azione  i  mufcoli  che 
dilatano  elfo  torace  agifeono  attivamente,  ed  il  polmone  paf- 
fivamente .  Qiied  atto  vitale  fi  è  di  tanta  necedità  per  la 
confervazione  del  corpo  animale  ,  che  fenza  di  edo  ,  nè  la 
circolazione  del  fangue  potrebbe  fuccedere  colla  forza  necef- 
faria,  nè  la  vita  durar  potrebbe  lungo  tempo.  Finché  l’aria 
infpirata  gonfia  e  dilata  ciafchedun  canaletto  ,  la  propagi¬ 
ne  de’  bronchi  ,  e  le  contigue  vefcichette  ,  fi  allargano  più 
liberamente  ancora  i  vafi  fanguiferi  ,  e  fi  liberano  da  quel 
rugofo  e  ridretto  fito  che  ricevono  fotto  la  propria  compref- 
fione,  particolarmente  nel  tempo  della  efpirazione;  ed  erigen¬ 
doli  in  certa  maniera,  danno  un  facile  ingrelfo,  e  progreflò 
agli  umori  :  cola  che  far  non  potevano  prima  .  Gonfiandoli 
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dunque  nella  ifpirazione,  ed  allargandoli  per  l’aria  le  vefci- 
chette  polmonali  ,  vengono  a  premerfi  con  più  forza  anche 
i  vafi  fanguiferi  che  circondano  tanto  le  vefcichette  medefi- 
me  ,  quanto  i  canaletti  de’  bronchj  ;  e  cotefla  preflione  fa 
che  il  fangue  arteriofo  ,  che  non  può  retrofpignerfi  nel  de¬ 
liro  ventricolo  del  cuore,  venga  dibattuto,  fcofso,  e  dirò  co¬ 
sì  triturato  con  forza  maggiore,  prima  ne’  rametti  più  tene¬ 
ri  delle  vene,  e  finalmente  refo  più  fluido  ,  e  maggiormen¬ 
te  limolato  e  più  corrente  ritorni  nel  finiftro  ventricolo.  Nè 
folamente  giova  la  refpirazione  a  rendere  più  follecito  il 
moro  circolare  del  fangue,  ma  nel  tempo  flefso  promove  gran¬ 
demente  le  fecrezioni,  come  altresì  feconda  il  progrefso  del 
chilo,  e  delle  materie  contenute  negl’ inteflini  colla  replicata 
compreflìone  del  diaframma  e  dei  mufcoli  dell’addome.  Ol¬ 
tre  le  quali  cofe  ,  a  quali  ottimi  ufi  ferva  la  refpirazione  , 
come  nel  formare  la  voce ,  nel  canto  ,  nell’  eccitare  il  rifo , 
nella  tofse,  nello  fputo,  nel  fucchiare ,  nell’  inghiottire,  nel¬ 
lo  sbadigliare  ,  nel  foffiare  ,  nell’odorare,  e  nello  fcuotimento 
della  linfa  più  dilicata  col  rimanente  del  fangue,  già  è  noto 
a  chiunque  non  è  affatto  digiuno  dell’Arte  Medica. 

Infinuandofi  dunque  l’aria  femplice  ne’  corpi  noflri  in  que¬ 
lla  maniera,  è  cofa  agevole  il  far  vedere  che  nella  guifa  flef- 
fa  s’introducono  gli  effluvj  elettrici  delle  materie  della  into¬ 
nacatura  nella  perfona  elettrizzata  ;  con  quello  di  più  ,  che 
ficcome  l’aria  della  noflra  atmosfera  può  cagionare  tutti  gli 
ottimi  effetti  foprannarrati ,  quando  fia  pura  e  falubrc  ,  mi¬ 
gliori  di  gran  lunga  potrà  produrne  purificata  colla  rarefa¬ 
zione,  e  impregnata  delle  particelle  più  fpiritofe  ed  attive 
di  quelle  materie  che  la  cognizione  del  Medico  giudica  con- 
facevoli  al  giovamento  dell’  incomodo  del  malato  .  Potremo 
dunque  colla  elettrizzazione  produrre  in  una  perfona  ,  non 
folamente  gli  effetti  tutti  fovraccennati ,  che  fa  l’aria  fempli¬ 
ce  introdotta  colla  ifpirazione  ne’  corpi  noflri  ;  ma  eziandio 
vi  aggiugneremo  la  forza  delle  materie  che  Hanno  nel  vafo 
ripofle  ,  e  temperando  ,  accrefcendo  ,  o  aggiugnendo  nuova 
qualità  all’aria,  arriveremo  ad  ottener  quell’effetto  più  fol¬ 
le  cita- 
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lecitamente,  e  con  maggior  ficurezza  ancora  di  quello  far  fi 
polfa  col  metodo  della  Medicina  ordinaria.  Quindi  è  che  fe 
molta  cognizione  e  fperienza  fi  ricerca  delle  cofe  naturali  e 
fifiche  nel  .Medico  ,  che  fi  ferve  della  comune  maniera  di 
medicare,  maggiore  di  gran  lunga  fe  ne  ricerca  in  chi  vuo¬ 
le  valerli  nelle  cure  della  Medicina  Elettrica ,  che  può  aver 
r effetto  ficuro,  quando  chi  l’adopera,  conofca  a  fondo,  ol¬ 
tre  la  natura  del  male  ,  il  temperamento  dell’  ammalato  in- 
fieme  colla  forza  e  qualità  delle  foftanze  che  adopera  per 
l’intonacamento  del  vafo,  Ma  di  ciò  ne  ragioneremo  in  al¬ 
tro  luogo. 

S’introducono  adunque,  come  abbiamo  offervato  ,  le  parti 
piu  fpiritofe  e  fottili  delle  materie  del  vafo  mefcolate  coll’ 
aria  rarefatta  per  li  canali  della  refpirazione  ,  pafsano  feco 
in  ogni  parte  del  corpo  elettrizzato,  introducendofi  colla  cir¬ 
colazione  del  fangue  ,  ed  urtano  topicamente  in  un  iftante 
tutte  le  particelle  più  minute  ,  e  quafi  invifibili  del  corpo 
per  la  propria  naturai  fottigliezza  ,  configurazione,  e  veloci¬ 
tà,  e  vi  lafciano  quelle  impreffioni  che  feco  portano  per  na¬ 
tura  ,  e  che  da  efse  fono  infeparabili .  Ma  quello  non  fola- 
mente  fuccede  nell’ interne  parti  del  corpo,  ma  eziandio  cir¬ 
condandolo  efleriormcnte  tutto,  e  irradiandolo,  penetrano  per 
ogni  minutiffimo  poro  di  efiò,  avvegnaché  coperto  di  vefli 
o  di  altro  non  impediente  la  Elettricità.  L’Arte  Medica  fuo* 
le  fomminiftrare  i  rimedj  per  ordinario  per  bocca,  ricorrendo 
per  lo  più  agli  univerfali  per  purgare  la  malfa  del  fangue; 
indi  pafsando  ai  particolari ,  quando  il  male  non  abbifooni  di 
unzioni,  fomenti  ec.  o  fofse  eflerno,  ancorché  dovefsero  agi¬ 
re  più  fopra  una  che  fopra  un’altra  parte,  non  trova  altra 
maniera  più  atta  per  introdurli  nel  corpo  umano,  che  quel¬ 
la  di  fargli  inghiottire  al  malato,  e  quafi  quelli  aver  dovef- 
fcro  difcernimento,  debbono  dopo  concotti  nel  ventricolo,  paf- 
fare  per  le  vie  già  note  nella  malfa  del  fangue  ,  e  partico¬ 
larmente  fermarli ,  e  fare  il  fuo  effetto  nella  parte  offefa .  E 
pure  fappiamo  quale  fermento  loro  dia  la  faliva  fempre  falina 
con  cui  fi.  mefcolano  nella  mallicazione ,  o  deglutizione,  e  gli 
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acidi  dello  fiomaco  che  gli  (compaginano ,  e  difciolgono,  dan¬ 
do  ad  etti  nuova  forma,  e  nuova  qualità,  o  almeno  alteran¬ 
doli  a  fegno  che  non  ritengono  punto  la  prima  che  aveano 
nello  fiato  naturale.  Talvolta  l’Arte  fiefsa  fi  ferve  de’ crifiie- 
ri  in  alcuni  cafi  ;  ma  quefti  pure  fin  dove  arrivino,  e  qual 
effetto  produr  pofsano  è  già  noto;  e  fe  pure  di  rado  fi  vale 
di  fuffumigj  in  qualche  altro  ,  quefii  portando  feco  nell’  ab- 
bruciarfi  le  materie,  le  parti  non  folamente  fottili ,  ma  ezian¬ 
dio  le  più  terree  e  faline  mezzo  combutte,  penetrano  poco 
addentro,  nè  arrivano  fin  dove  ricercherebbe  fi  efigenza  del 
cafo;  anzi  formando  col  loro  corfo  e  contatto  una  mefcolanza 
di  fali  fitti,  volatili,  olio,  fpirito,  e  zolfo,  cagionano  tutt’ al¬ 
tro  effetto  che  quello  che  fi  defidera.  La  Elettricità  medica  all’ 
incontro  porta  coi  proprj  effluvj  il  più  fpiritofo ,  il  più  fiot¬ 
tile,  il  più  puro,  e  ’l  più  attivo  delle  droghe  pofte  nel  va- 
fo,  feparate  da  ogni  particella  terrea,  dalle  oleofe,  e  pefan- 
ti  ,  e  introducendofi  per  ogni  meato  efterno  ed  interno  del 
corpo,  lo  urtano,  lo  penetrano,  vi  fi  ripofano,  e  vi  s’ invischia¬ 
no,  e  per  confeguenza  vengono  a  produrre  quell’ effetto ,  che 
fin  ad  ora  l’arte  Medica  ha  cercato  per  la  ftrada  teftè  accen¬ 
nata  ,  ma  con  poco  profitto. 

Una  pruova  ben  chiara  della  interna  ed  efterna  penetrazio¬ 
ne  di  cotefii  effluvj  abbiamo  veduta  in  un  cafo  da  me  già 
efpofio  nell’  accennata  lettera  diretta  al  celebre  Sig.  Francefco 
Maria  Zanotti  Segretario  dell’Accademia  delle  Scienze  di  Bo¬ 
logna  ,  il  quale  fperimento  come  particolare  ci  giova  di  qui 
ripetere.  Feci  fpezzare  una  zucchetta  di  ottimo  balfamo  Pe¬ 
ruviano  fe  eco  ripieno  di  tutte  le  fue  particelle  balsamiche  e 
odorofe,  e  prefane  quella  quantità  che  penfai  fotte  opportu¬ 
na  al  cafo  che  avea  allora  fralle  mani,  vi  accoppiai  alquan¬ 
to  bengivì  mandolato  del  più  feelto  ,  e  con  quefte  due  dro¬ 
ghe  fpalmai  interiormente  un  cilindro,  ufando  ogni  cautela, 
acciocché  nulla,  o  almen  poco  fvaporafie,  ed  aggettatolo  fui 
foliti  boffoli  di  legno,  con  etto  nel  giorno  (letto  elettrizzai  una 
perfona  incomodata  con  una  doglia  nell’  anca  delira,  la  qua¬ 
le  per  ritrovare  qualche  follievo  fi  ugnsva  con  efippo .  Dal 
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vafo  contenente  il  balfamo,  o  da  altro  non  trafpiravafi  pun¬ 
to  l’odore  di  elfo;  pure  la  perfona  elettrizzata  nella  feguen- 
te  notte  (  avendoli  fatto  lo  fperimento  verfo  la  fera  in  tem¬ 
po  di  Hate  ,  e  in  giornata  asciutta  )  fudò  copiofamente,  tra¬ 
mandando  un  odore  di  balfamo,  coficchè  le  camifcie  che  do¬ 
vette  cavarli  bagnate  dal  fudore  trafpiravano  tutte  abbonde- 
volmente  l’odore  medefimo  a  fegno  ,  che  fi  diftingueva  en¬ 
trando  nella  camera  flefsa  ;  e  nel  pettinarfi  ,  refo  un  poco 
molle  il  pettine  dettò  dal  fudore  ,  faceva  lo  flefso  effetto  * 
Con  minor  forza  fi  fentì  in  altra  perfona  elettrizzata  col  va¬ 
fo  medeCmo  la  fera  dopo  ,  ma  in  grado  tale  però  che  fu 
fentito  anche  da  altri  fuoi  amici  ignari  affatto  della  cofa ,  i 
quali  ebbero  occafione  di  converfar  feco.  Nè  più  s’intefe  do¬ 
po  per  aver  confumate  le  parti  più  fpiritofe  della  materia 
nelle  due  volte  che  fi  adoperò,  rimanendo  però  nel  vafo  tan¬ 
to  di  efse,  quanto  badava  per  fare  le  confuete  operazioni 
elettriche;  ma  non  quanto  fi  ricercava  per  fare  che  la  per¬ 
fona  elettrizzata  ne  tramandafse  l’odore.  Vero  è  che  più  non 
mi  è  avvenuto  cafo  limile  ;  ma  è  vero  altresì  che  più  non 
ho  avuta  occafione  di  avere  balfamo  così  recentemente  edrat- 
to,  e  così  ben  confervato  come  quello.  La  cofa  però  è  fuc- 
ceduta  cori  effetto  fenfibiliffimo  ad  altri  più  volte,  come  di¬ 
remo  nel  feguente  Capitolo,  e  per  confeguenza  più  ficuro  c 
incontrafìabile . 

Per  vedere  poi  la  penetrazione  edema  di  cotedi  effluvj  , 
fi  faccia  elettrizzare  una  perfona  ferrata  nelle  proprie  vedi, 
ma  non  in  guifa  che  fieno  affatto  affettate  alle  parti  del  cor¬ 
po  ,  fi  avvicini  il  dito  ad  effe  vedi  ,  e  fi  vedranno  a  tra¬ 
mandar  luce  fenza  fcoppio  o  fenfazione .  Ma  fe  fi  calca  un 
poco  il  dito  a  fegno  che  le  vedi  defse  in  un  punto  ven¬ 
gano  a  toccare  le  carni  medefime  ,  immediatamente  fi  fcuo- 
terà  la  perfona  fentendo  la  puntura  folita  fulle  carni  dedè  , 
quali  venittè  toccata  la  parte  fenza  l’ingombro  delle  vedi  . 
E  da  notarli  però  ,  che  quedo  non  fuol  fuccedere  ,  fe  non 
dopo  qualche  minuto  di  elettrizzamento  ,  o  pure  quan¬ 
do  nel  vafo  vi  fieno  materie  attive  e  di  molta  forza  :  fegno 
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evidente  che  penetrano  cotefte  fottilifiìme  particelle  in  ogni 
parte  ;  e  la  dilazione  non  deriva  ,  che  dall'  olìacolo  che  ca¬ 
gionano  le  velli  ,  le  quali  come  piene  di  grotti  fori  nella 
propria  telTitura  irfute,  ed  ineguali,  fpezialmente  fe  fono  di 
lana  ,  le  trattengono  in  parte  5  ma  fe  fono  di  feta  lifeie  e 
polite  ,  fulle  quali  pofiono  feorrere  liberamente  ,  l’ effetto  e 
la  fenfazione  fono  più  pronti. 
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Qu ai  vetri  fi  giudichino  più  atti  ad  intonacar [ì ,  e  a  produrr 
re  l' effetto  medico  ricercato  con  varie  fperien^e  fatte  [ulta 
propagatone  ,  e  penetratone  dell’  odore  ,  e  confeguente- 
mente  degli  effluvj  medicamento  fi  \  e  le  ragioni  per  le  quali 
fi  pub  congbietturare  ,  che  la  figura  cilindrica  riefca  piu 
adattata  nel  cafo  delle  oper atoni  mediche ,  della  sferica  piu 
atta  a  moflrare  i  fenomeni  puramente  Tifici. 

CAP.  V. 

POichè  oggigiorno  è  tanto  in  voga  lo  Audio  della  Elet¬ 
tricità,  ricercando  le  Accademie  più  illuftri  a  quefto 
applicate,  di  mifurarne  la  forza  e  di  avanzarne  vie  più  l’at¬ 
tività  ,  molti  hanno  verfato  fulla  qualità  de’  vetri  necefsarj 
per  l’operazione;  fpezialmente  dacché,  abbandonato  l’ufo  del¬ 
le  prime  canne  dicriftallo,  fi  fono  porti  a  valerfi  di  palle 
raggirate  fulla  macchina  per  produrre  uno  sfregamento  più 
follecito.  Quindi  è  che  alcuni  ve  ne  fono  provveduti  in  In¬ 
ghilterra,  altri  fe  gli  hanno  procurati  ben  grortì,  altri  fotti- 
li  ;  in  fomma  chi  fi  è  perfuafo  di  una  qualità  ,  chi  di  un’ 
altra.  Quali  effetti  abbiano  fortito  da  quelle  diverfe  forte  di 
vetri  e  criftalli  ,  comprender  lo  portiamo  agevolmente  dalle 
opere  ufcite  alla  luce ,  nè  qui  mette  il  conto  il  ramemorar- 
li  .  Ci  batterà  folamente  l’additare  ciò  che  la  fperienza  ci 
ha  fatto  vedere  nelle  noftre  operazioni  Elettrico-Mediche, non 
meno  intorno  alla  qualità  del  vetro  che  forma  il  vafo,  quan¬ 
to  circa  la  figura  e  grandezza  di  erto. 

Per  quello  fpetta  alla  qualità  del  vetro ,  fino  ad  ora  nel 
cafo  noftro  accomoda  il  vetro  ordinario  fabbricato  nelle  for¬ 
naci  di  Murano,  purché  fia  trafparente,  netto  e  di  poca  grof- 
fezza.  Può  efsere  che  i  vetri  colorati,  per  le  materie  con  cui 
nelle  fornaci  ftefse  li  danno  i  colori ,  fieno  più  atti,  fecondo 
il  colorito  ;  ma  quefto  è  uno  fperimento  fin  al  prefente  non 
fatto  da  me:  e  un  giorno  forfè  fi  farà.  Quella  forte  di  vetro 
che  naturalmente  tira  al  verdiccio  apparifce  più  follecita  all’ 
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azione;  ma  nel  crirtallo  puro  e  lucido  è  più  ficuro  1* effetto. 
Per  le  notizie  però  che  abbiamo  da  altre  parti,  il  vetro  no- 
ftro  non  è  de’  migliori  che  adoperar  fi  portano  ;  poiché  fé 
cerchiamo  di  agevolare  il  pafiaggio  agli  effluvj  ,  o  fia  dell’ 
aria  pura  contenuta  nel  femplice  vetro  ,  o  fia  delle  materie 
colle  quali  fi  è  intonacato  ,  i  vetri  di  Germania  e  d’Inghil¬ 
terra  producono  un  effetto  più  pronto  e  più  fenfibile .  Una, 
o  anche  due  fole  volte  mi  è  avvenuto,  come  ho  narrato  di 
fopra  ,  col  cilindro  appena  intonacato  col  Peruviano  e  Ben- 
givì  ,  di  rendere  fenfibile  l’odore  di  elfi  nella  perfona  elet¬ 
trizzata,  che  confervollo  tutta  la  feguente  notte.  Ma  all’in¬ 
contro  per  le  notizie  che  abbiamo  dal  celebre  Sig.  Winkler 
Profeffore  di  Lipfia  ,  con  Lettera  dei  25.  Febbrajo  1748. 
l’etfetto  della  trasfufione  degli  odori  fu  poi  patente  e  incon- 
traflabile .  Cinque  fono  fralle  altre  le  più  notabili  prove  della 
diffufione  e  penetrazione  degli  effluvj  medicamentofi  fatte  da 
cotefto  rinomatiflimo  Soggetto,  le  cui  opere  porte  alla  luce 
in  querta  materia  danno  prova  baftevole  della  penetrazione 
e  fperienza  di  un  Filofofo  fuo  pari;  e  fono  le  feguenti,che 
riferiremo  in  quefto  luogo  per  dimortrare  l’attività  più  pron¬ 
ta  e  ficura  dei  vetri  lavorati  di  là  da’ monti. 

I.  Elettrizzando  dunque  coterto  Signore  attentiflìmo  una  pal¬ 
la  di  vetro,  nella  quale  avea  porto  del  zolfo  comune  pertato, 
ofservò  che  in  breve  tempo  l’odore  di  erto  penetrò  i  pori  dei 
vetro  a  fegno  tale,  che  riempiette  di  puzza  la  ftanza  tutta, 
ed  introdottafi  nel  fuo  corpo  ,  egli  rimale  incomodato  dal 
puzzo  per  tutta  la  notte  giacendo  nel  letto ,  e  le  lenzuola 
ne  parevano  tutte  inzuppate.  Di  più  fentirti  rifcaldato  il  Atti¬ 
gue,  venendogli  certe  puftulette  alla  cute,  fpezialmente  ful- 
la  faccia:  difetto,  che  mai  più  avea  avuto  per  tutto  il  cor- 
fo  di  fua  vita . 

II.  In  una  picciola  ampolla  chiufe  uno  fpirito  che  chiama 
Quinta  e/Jentta  'vegetabilis ,  e  ve  lo  ferrò  con  ogni  diligen¬ 
za,  acciocché  non  ne  poterte  trafpirare  punto  l’odore.  Elet¬ 
trizzò  quell’  ampolla  per  comunicazione  ,  avendola  appefa  alla 
catena  che  riceveva  immediatamente  la  elettrizzazione  .  Sui 
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principio  l’ampolla  non  tramandava  altro  odore  che  il  foli- 
ro  che  fpira  ogni  corpo  elettrizzabile  nell’  atto  di  elettriz¬ 
zarli  ;  ma  poi  Tentili!  diftintamente  quello  delio  fpirito  rac¬ 
chi  ufo  nell’  ampolla  . 

IH.  Riempiette  una  palla  di  vetro  con  ottima  cannella  pe- 
fta  ,  e  chiufane  ben  bene  l’apertura  in  guifa  ,  che  non  *ne 
trafpiralfe  punto  di  odore  al  di  fuori,  fece  raggirare  quella 
fìelfa  palla  fulla  macchina  col  folito  ftrofinamento  .  In  tem¬ 
po  di  un  mezzo  minuto  comincioflì  a  dillinguere  l’odore  dell’ 
aromato,  e  pochi  minuti  dopo  crebbe  l’odore  Hello  afegno, 
che  ne  riempiette  la  llanza  tutta*,  anzi,  die’ egli,  che  fe 
taluno  al  di  fuori  apriva  la  porta  rellava  forprefo  dall’  odo¬ 
re  refo  penetrantiliimo. 

IV.  Prefe  creta  bianca  rafehiata  ,  e  mefchiolla  con  balfa- 
mo  Peruviano  liquido,  mettendovene  tanta,  quanta  ballar  po¬ 
teva  ad  alTòrbire  tutto  l’umido  del  balfamo,  che  col  mezzo 
di  efsa  divenne  fec co.  Con  un  tale  impalìo  riempiette  circa 
Ja  fella  parte  di  una  picciola  palla  di  vetro,  turandone ,  co¬ 
me  fopra,  efattilfimamente  le  aperture.  La  fece  poi  elettriz¬ 
zare  al  folito,  e  fui  fatto  principiò  a  diffonderfi  l’odore  del 
balfamo,  coficchè  in  poco  tempo  ne  rimale  piena  Ja  llanza 
tutta.  Avea  il  Sig.  Winkler  legato  un  tubo  di  ottone  fopra 
alcuni  fili  di  feta  ,  ed  ali’  una  dell’  eltremità  di  elfo  c’erano 
dei  fili  d’argento  che  toccavano  la  palla.  Nell’ elettrizzamen- 
to  una  perfona  pofe  una  mano  all’altra  ellremità  di  elfo  tu¬ 
bo  di  ottone,  ricevendo  per  di  là  gli  effluvj  elettrici  .  Le¬ 
vando  quella  la  mano,  e  applicandofeia  al  nafo,  fentiva  be- 
nifiimo  l’odore  del  balfamo.  Montò  quella  perfona  medefima 
fopra  un  quadrato  foftenuto  da’  cordoni  di  feta,  pigliando  in 
mano  il  tubo  accennato,  e  fi  elettrizzò;  pofeia  pafsò  in  una 
cafa  molto  dillanre  per  ivi  cenare,  e  le  perfone  che  feco  fi 
fedettero  alla  tavola  ad  ella  vicine  ,  fi  accorfero  tutte  dell’ 
odore  balfamico  .  11  Sig.  Winkler  medefimo  fcrive  ch’era 
tanto  riempiuto  di  particelle  balfamiche,  che  non  folamente 
le  fue  velli,  il  fuo  letto  nella  feguente  notte,  ma  anche  il 
fuo  fiato  ne  odorava  fin  la  mattina  dietro,  coficchè  portoli  a 
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bere  il  Tè,  quello  pure  ne  avea  il  fapore,  e  ciò  probabil¬ 
mente  per  efferne  ripieni  e  penetrati  gl’  innumerabili  pori 
della  lingua,  oltre  le  altre  parti  interne  colla  infpirazione  . 
Soggiugne  poi  che  la  perfona  (òpra  mentovata  portoli!  a  ri¬ 
trovarlo  nel  giorno  feguente  alia  elettrizzazione,  e  gli  dille 
averli  fentita  quella  fera,  oltre  il  folito,  ottimamente,  di  ef- 
ferfi  levata  quella  mattina  dal  letto  più  fciolta  e  di  buona 
voglia  ,  e  che  beendo  il  Tè  anch’  eha  avea  fentito  1’  odore 
del  balfamo;  notando  fopra  di  ciò  il  nolìro  accuratilfimo  Pro- 
fefsore  di  averfi  fentito  il  fangue  arricchito  di  nuove  forze  e 
vigore. 

V.  Scrive  finalmente  di  aver  riempiuta  nuovamente  ,  alcuni 
giorni  dopo,  la  picciola  palla  col  balfamo  ftelTò,  pofcia  attaccò 
nella  propria  ftanza  una  catena  con  cordoni  di  feta,  tirandola 
con  cordoni  fimili  per  la  finellra  nel  Cortile,  e  da  quello  in  un’ 
altra  llanza,  la  quale  non  avea  comunicazione  alcuna  colla  pri¬ 
ma.  In  quell’ ultima  condufse  una  perfona,  alla  quale  non  co¬ 
municò  punto  la  fua  intenzione,  e  diedele  un  capo  della  catena 
in  mano,  dopo  di  averla  collocata  fui  quadrato  follenuto  pu¬ 
re  da  cordoni  di  feta  .  Fece  elettrizzare  la  palla  del  balfa¬ 
mo  ,  e  dopo  alcuni  minuti  di  tempo  ,  dille  la  perfona  che 
fentiva  un  qualche  odore  ,  fenza  però  dillinguere  quale  fi 
fofse .  Continuolfi  la  elettrizzazione  per  alcuni  altri  minuti, 
ed  allora  la  perfona  medefima  riconobbe  dillintifiìmamente 
l’odore  del  balfamo  Peruviano,  anzi  poco  dopo  l’odore  llef- 
fo  fi  fparfe  per  tutta  la  camera  in  maniera,  che  ognuno  eh’ 
entrava  chiaramente  lo  diltingueva  ,  non  oliarne  che  pattava 
per  la  catena  della  finellra  nell’  aperto  cortile  ,  e  da  quello 
nell’ultima  llanza,  dove  flava  fituato  l’elettrizzato. 

A  quelli  fperimenti  da  efso  diligentemente  fatti  ne  aggiugne 
un  altro  non  meno  curiofo  e  ottervabile  nel  cafo  noltro,  il 
quale  oltre  la  diffufione  degli  effluvj  elettrici  dimollra  ancora 
la  forza  e  penetrazione  delle  particelle  più  fpiritofe  ed  atti¬ 
ve  delle  materie  contenute  ne’  vafi  nell’  atto  dell’  elettrizza- 
mento .  Servilfi  nella  llelfa  maniera  di  un  vetro  con  canfora; 
ed  una  Donna  che  fi  trovava  prefente  alla  elettrizzazione  , 
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avvicinò  accidentalmente  la  mano  alla  palla  di  vetro  che  la 
conteneva  ,  benché  per  altro  ivi  fi  ritrovafse  come  femplice 
fpettatrice .  Poco  tempo  dopo  provò  un  inafpettato  corfo  di 
fangue;  ed  un  Uomo,  che  pure  fece  lo  llefso  ,  giunto  che 
fu  in  fu  a  cafa  ebbe  una  copiofa  emorrogia  dalle  narici:  tut¬ 
ti  effetti  prodotti  dalle  parti  più  fottili  e  volatili  della  can¬ 
fora  congiunte  alle  più  attive  della  materia  fottile. 

Soggiugne  poi  il  dottiffimo  noftro  Profeffore  nell’  accenna¬ 
ta  fua  Lettera  di  aver  tentati  tutti  quelli  fperimenti  per  ret¬ 
tificare  ed  accertarli  di  quanto  avea  letto  nella  mia  Lettera 
capitatagli  in  illampa  fopra  la  Elettricità  Medica ,  e  che  ri¬ 
trovando  molta  difficoltò  in  alcuni  de*  Signori  Medici  di  Liplìa 
nel  pervaderli  della  verità  de’  fatti  in  efsa  da  me  deferirti 
colla  occafione  di  una  Promozione  Magillrale  fatta  in  quella 
Univerfità  il  dì  22.  Febbrajo,  fece  nell’ Auditorio  Filofofico 
un  Ragionamento  latino  di  quella  mia ,  die’ egli,  mirabile  ed 
utìhjpma  invenzione  .  Lo  divife  in  tre  parti  :  nella  prima 
defcrifse  la  Forza  Elettrica  nel  muovere  e  impellere  gli  fpi- 
riti  e  gli  aromati  a  fegno  tale,  che  le  loro  evaporazioni  e 
parti  più  fottili  pafiàno  per  li  pori  del  vetro  a  guifa  della 
forza  magnetica.  Nella  feconda  provò  quella  forza  colle  fpe- 
rienze  mie  fatte  col  balfamo  Peruviano  ;  e  pofeia  vi  aggiun- 
fe  le  fue  tellè  narrate.  Nella  terza  parte  finalmente  mofirò  il 
vantaggio,  che  può  attendere  la  Medicina  dalla  Elettricità; 
lo  che  fece,  feguita  egli,  col  far  vedere  che  l’Arte  Medica 
da  una  parte  procura  di  far  ufeire  dai  corpo,  e  dal  fan^ue 
le  materie  nocive,,  e  dall’altra  fi  ftudia  d’introdurne  di  uti¬ 
li  e  fortificanti  .  Mollrò  che  la  Elettricità  trattata  col  me¬ 
todo  mio  può  fare  e  procurare  ambidue  quelli  effetti  ;  e 
confermollo  colle  cure  fin  allora  da  me  fatte.  C’erano,  die* 
egli,  prefenti  al  Ragionamento  più  di  quattrocento  perfone 
e  fra  gli  altri  il  Signor  Co:  di  Manteufel  Minilìro  Regio  di 
Gabinetto  ,  e  tutti  fletterò  attentiffimi  ;  e  riufeendo  la  cofa 
affatto  nuova,  aggiugnevano  llupori  a  llupori;  e  il  fuddetto 
Sig.  Conte,  terminato  che  fu  il  Ragionamento,  ringraziò  il 
Sig.  Winckler  di  aver  pubblicata  una  tale  feoperta,  richieden¬ 
do 


do  copia  del  Difcorfo,  ed  efortandolo  a  continuare  gli  fpe- 
rimenti.  Non  potè  però,  feguita  il  Sig. Profeflòre  Winkler  , 
rattenerlì  fra  gli  altri  un  Medico  ,  il  quale  a  parte  gli  dif- 
fe,  che  quando  la  cofa  fin  così ,  da  qui  innanzi  la  Medici - 
na  darà  poco  utile ,  e  'verrà  poco  /limata  ;  ai  che  forriden- 
do  rifpofe  per  confolarlo  :  che  la  Elettricità  Medica  co[ìa 
molto ,  e  ricerca  piu  /ìndio  e  fatica  di  quello  vi  voglia  per 
i/crivere  una  Ricetta, 

Quelle  fperienze  fatte  da  un  ProfefTore  così  Illuflre  ed  ac¬ 
curato  in  fimili  materie  ci  fanno  vedere  di  quanto  maggio¬ 
re  attività  fieno  i  vetri  di  Germania  o  raggirati  filila  mac¬ 
china  o  elettrizzati  per  comunicazione  ,  di  quello  fieno  i 
noflri,  e  per  confeguenza,  quanto  meglio  per  elfi  trafpirino, 
fi  fpargano,  e  per  necefiità  ancora  penetrino  gli  effluvj  Me¬ 
dico-Elettrici  delle  materie  in  effi  contenute.  Quell’ effetto  fi 
può  dire  che  nafca  dalla  diverfità  prima  delle  felci  che  fi 
adoperano  per  formare  la  palla  del  vetro  o  criflallo,  le  quali 
fono  più  diefane  di  quella  adoperanli  a  Murano  e  in  Italia, 
ed  altresì  per  la  foda  o  ceneri  che  colà  traggono  dal  Felce 
fenza  valerli  di  quella  di  Spagna,  fempre  ripiena  di  materie 
ellranee  ,  della  quale  fi  fervono  predo  di  noi  .  Comunque 
fiafi  la  cofa,  i  vetri,  e  crillalli  di  Germania,  ed  Inghilterra, 
come  ci  fa  vedere  la  fperienza  ,  pare  che  fieno  più  atti  a 
produrre  gli  effetti  ricercati  della  Medicina  Elettrica  .  Non 
è  già  però  che  manchiamo  di  prove  dell’  attività  de’  vetri 
Italiani  per  la  trasfufione  degli  odori,  giacché  in  Bologna  il 
Chiarilfimo  Medico  Fifico  Sig.  Gio:  Giufeppe  Veratti,  che  at¬ 
tualmente  fi  efercita  in  quello  Studio,  oltre  le  mirabili  cu¬ 
re  da  efso  fatte  in  quella  medicatura  particolare  ,  le  quali 
fperiamo  che  fia  per  dare  alla  luce  ,  ne  ha  già  fatte  alcune 
altre  che  chiaramente  comprovano  la  diffufione  degli  effluvj 
ne’  corpi  elettrizzati.  In  comprovazione  di  quello  mi  lìa  per- 
melso  l’addurre  qui  uno  fquarcio  di  una  gentililfima  fua  Let¬ 
tera  fcrittami  in  rifpofla  di  una  mia  in  data  dei  9.  Aprile 
1748.  in  cui  gli  partecipai  gli  fperimenti  fatti  dal  Signor 
Winkler. 
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Belltjfime  ed  utilijfime  certamente  fono  le  ofservazioni 
del  Sig.  VVinkler  che  V.  S.  Illufirijfima  sè  degnata  di  par¬ 
teciparci  ,  le  quali  tanto  maggior  piacere  mi  hanno  recato 
perchè  confermano  la  mirabile  invenzjon  fua .  Parmi^fi  non 
m  inganno ,  di  averle  fcritto  altra  volta  che  avevo  avuto  il 
contento  di  finrire  in  compagnia  d' altre  perfone  replicata - 
mente  /’  emanazione  dell '  odore  a  traverfo  d ’  un  vetro  into¬ 
nacato  di  Terebinto  di  Cipro ,  re  fina  che  in  tempo  di  fred¬ 
do  fi  ajfoda.  Que fi  a  mede  firn  a  offerv  azione  ho  fatta  fei  vol¬ 
te  per  me^zp  cC una  intonacatura  di  femplice  Benzoino,  quan¬ 
tunque  le  prime  quattro  volte  non  faceffit  altro  che  ri  fi  al  - 
dare  il  vetro  intonacato  ,  e  fregarlo  ben  bene  con  panno  di 
lana  ,  e  le  due  altre  volte  poi  mi  riufcì  facendo  girare  il 
vetro  fopra  la  macchina  ;  J ebbene  adoperando  in  feguito  l' uno 
e  r  altro  di  quefii  vetri  non  abbia  piu  fentito  alcun  odore  : 
così  r  ojferv  azione  nata  prejfo  lei  in  Italia  può  dir  fi  anco¬ 
ra  in  Italia  confermata  ,  ma  molto  piu  in  Germania  con  va¬ 
rietà ,  e  fpeciofità  di  prove .  Tempo  fa  avevo  penfato  un  al¬ 
tro  metodo  afsai  femplice  per  comprovare  vie  piu  e  la  dif- 
fufione  c  la  unione  0  lega  che  fanno  gli  odori  con  la  ma¬ 
teria  Elettrica ,  il  quale  m  è  riufeito  con  molta  felicità .  Sic¬ 
come  fitto  ai  vetri  della  mia  macchina  ci  tengo  una  picciola 
cafsettina  coti  fuoco  ,  che  molto  avviva  la  forza  elettrica  , 
così  penfai  a  gettarvi  dentro  de'  piccioli  pezzetti  di  materie 
cdorofe,  per  vedere  fi  il  loro  odore  veniffe  a  congiungerfi  con 
la  materia  elettrica .  In  fatti  molte  volte  ho  fentito  il  ven¬ 
ticello  elettrico  refi  in  tal  guifa  odorofo  ,  ed  un  giorno  fa¬ 
cendo  quefia  fperienza  in  compagnia  del  Pregiat'tjfimo  no - 
firo  Signore  Z anoti  s  fumando  fitto  il  vetro  del  balfamoTo- 
lutano ,  avejfimo  il  piacere  di  fentìre  il  gratijfimo  odore  del 
haljamo  fpanderfi  lungo  la  catena  di  ferro  ,  che  avevo  in¬ 
trodotta  in  una  camera  contigua  a  quella  ,  ove •  flava  la 
macchina ,  e  chr  era  di  lunghezza  spiedi  di  Parigi.  For¬ 
fè  il  mentovato  odore  far  ebbe  fi  ancor  più  lungi  trasferito  , 
fi  la  catena  foffe  fiata  piu  lunga  ;  lo  che  moflra  evidente - 
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mente  che  gli  effluvj  odorojì  [eguitano  il  corfo  della  mede - 
J ima  materia  Elettrica  ec. 

Cosi  il  noftro  dottiamo  Sig.  Veratti  .  In  Torino  pure  il 
ChiariRìmo  Profeflòre  Primario  di  Medicina  Sigor  Gio:  Bac- 
tifta  Bianchi  attuai  Prefide  di  quel  MagiRrato  del  Protomedi¬ 
cato  ec.  ne  ha  fatte  alcune  altre  non  meno  fingolari  che  com¬ 
provanti.  Fra  quelle  riefce  olfervabile  quella  avvenutagli  nel 
giorno  io.  di  Marzo  i  7 48.  Scriv’  egli,  che  avendo  elettriz¬ 
zati  alcuni  Studenti  con  un  ampollina  nelle  mani  contenen¬ 
te  due  oncie  di  balfamo  Peruviano,  l’odore  di  elfo  fi  dilatò 
incontanente  in  tutto  il  corpo  di  tre  di  efii,  che  fi  elettriz¬ 
zavano,  trafpirando  dalle  mani,  faccia,  e  da  tutta  la  vita.  In 
oltre  ,  qualche  giorno  dopo  replicata  la  elettrizzazione  fem- 
plice  ad  uno  di  quelli  Giovani,  rifvegliolli  nuovamente  nel¬ 
le  fue  carni  l’acuto  odore  del  balfamo  penetratovi  ne’  giorni 
precedenti.  Oflèrva  però  che  l’acqua  della  Regina  di  Unghe¬ 
ria,  nè  altra  foRanza  liquida,  avvegnaché  fpiritofa  potè  col 
mezzo  dell’ elettricifmo  propagare  il  fuo  odore. 

Nel  giorno  diciatto  dello  lielTo  mefe  ,  efiendovi  prefcn- 
te  il  Sig.  Abate  Porta  Profelfore  di  Filofofìa  in  quella  Rea¬ 
le  Accademia ,  accollò  al  cilindro  una  fpranga  di  ferro  lun¬ 
ga  cinque  piedi,  e  grolla  un’  oncia,  ed  elettrizzata;  immer- 
fe  la  fua  più  lontana  eRremità  in  un  poco  di  balfamo,  e  fu- 
bito  fi  trasfufe  V  odore  all’altro  eRremo,  e  per  tutta  la  lun¬ 
ghezza  del  ferro  fpirava  foavemente  l’odore,  e  ciò  per  qual¬ 
che  tempo  .  Non  però  potettero  ottener  queRo  tragitto  di 
odore  fullo  Relfo  ferro  da  un  capo  all’  altro  col  mufchio  , 
tuttoché  fi  a  molto  più  forte  e  volatile  del  balfamo  .  Tenu¬ 
to  però  in  mano  da  uno  di  que’  Giovani  Studenti  nell’atto 
di  elettrizzarfi  ,  fece  che  gli  abiti  fuoi,  e  la  fpada  Refia  ne 
confervarono  1’  odore  per  molti  giorni  .  Un  tale  fenomeno 
imita  quello  abiam  veduto  noi  tante  volte  col  porre  all’ 
eRremità  della  catena  un  pezzetto  di  ottima  cannella,  o  pu¬ 
re  alcuni  garofani  ,  od  anche  qualche  frefco  fiore  di  odore 
acuto  ,  come  giunchiglie  ,  fiori  di  cedro  ec.  e  nell’  atto 

della 


Sopra  la  Medicina  Elettrica . 

delia  elettrizzazione  ben  pretto  comparendo  la  folita  vivif- 
fima  fiammella  ,  ne  fpirava  la  fragranza  in  qualche  diftan- 
za  all’intorno,  mitta  però*fempre  colf  accennato  odore  ni- 
tro-fulfureo  imitante  quello  del  fosforo . 

Quelle  ultime  fperienze  fervono  a  dimottrarci  la  propaga¬ 
zione  degli  effluvj  liberi  ;  laddove  le  prime  ci  fan  vedere 
la  ufcita  di  etti,  la  diffulione  ,  e  penetrazione  attraverfo  i 
pori  del  vetro,  la  quale  fuccede  maggiore  o  minore  fecon¬ 
do  la  qualità  e  teflitura  di  elfo.  E  certamente  coi  vetri  fab¬ 
bricati  di  là  da’ Monti,  o  per  lo  meno  dove  la  compofizio- 
ne  di  etto  è  di  materia  differente  ,  gli  fperimenti  riefcono 
con  più  facilità  e  più  fenfibili.  Ond’ è  che  farebbe  forfè  de- 
fiderabile  lo  ftudiare  un  poco  anche  fra  noi  di  far  formare 
nelle  fornaci  dei  vetraj  una  nuova  patta  di  vetro ,  ovvero  piut- 
totto  crittallo,  che  vie  più  facili talTe  gli  effetti  Medico-Elet¬ 
trici,  e  quella  appunto  è  una  cofa,  fulla  quale  non  fono  lon¬ 
tano  dal  procurarmi  qualche  fperimento. 

Pattando  poi  alla  figura  del  vafo,  che  fi  adatta  fulla  mac¬ 
china  ,  due  fono  fin  ora  le  univerfalmente  adoprate  e  pro¬ 
prie,  la  sferica  e  la  cilindrica,  giacché  le  altre  non  fi  pof- 
fono  adattare  al  giro  uguale,  ed  all’uguale  sfregamento  della 
mano,  o  del  cofcinetto  neceflarj.  Quale  di  quelle  due  fia  la 
migliore  ,  non  così  agevolmente  fi  può  decidere .  Per  le  fpe¬ 
rienze  però  da  me  fatte,  parmi  potere  con  qualche  ragione 
aderire  ,  che  la  sferica  riefca  più  propria  per  le  operazioni 
puramente  fifiche,  e  la  cilindrica  perle  mediche.  L3  ragio¬ 
ne  fi  è  ,  che  nella  sferica  riducendofi  tutta  la  forza  in  un 
punto,  il  fuoco  e  l’impeto  riefcono  maggiori,  perchè  più 
uniti,  e  confeguentemente  i  fenomeni  apparifcono  più  diftin- 
ti  nelle  punture  ,  nell’  accendere  la  candela  tofto  eh’  è  am¬ 
morzata  ,  nella  fcofsa  delle  braccia  ec.  e  molto  più  fe  la 
palla  di  crittallo  farà  femplice,  e  fenza  intonacatura  alcuna. 
Nella  cilindrica  poi  intonacato  che  fia  ,  o  nò  il  vetro  ,  le 
operazioni  elettriche  riefcono  con  impeto,  minore  sì  alquan¬ 
to  ,  ma  più  uguale  e  più  eftefo,  ufeendo  gli  effluvj  ugual- 
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mente  più  dilatati  per  tutta  la  lunghezza  del  vafo  me- 
defimo  ,  e  propagandoli  del  pari  Sulla  lamina  contigua  al¬ 
la  macchina  ,  e  per  li  tubi  pattando  e  refkignendofi  a 
poco  a  poco  nella  catena  ,  e  da  quella  nell’  altra  lamina 
che  fono  folito  a  porre  lotto  i  piedi  dell’  elettrizzando  , 
fi  dilatano  ugualmente  per  tutta  la  Tua  vita  ,  e  fpezialmen- 
te  nella  parte  inferma  ;  quando  però  quella  pure  fia  mu¬ 
nita  di  altra  materia  fecca  accomodata  al  cafo  del  ma¬ 
le  ,  la  quale  in  tal  congiontura  fa  un  effetto  mirabile  e 
più  pronto  ,  com’  è  fiato  ultimamente  fperimentato  ,  e 
come  vedremo  in  alcuni  fperimenti  che  più  abbatto  ad¬ 
durremo  . 

Riefce  ottervabile  fopra  quello  particolare,  che  rifcaldando 
colla  mano  il  cilindro  che  gira  ,  quando  quella  fia  tutta  Ue¬ 
fa  ,  1’  effetto  riefce  meglio  ,  anzi  movendola  or  qua  ,  or  là 
per  tutta  la  lunghezza  di  elfo  ,  comparisce  fotto  la  mano 
fletta  immediatamente  il  folito  fosforo  ,  anche  dove  tocca 
un  Solo  dito  .  Quindi  puotti  dedurre  che  quella  figura  cilin¬ 
drica  fia  più  atta  ,  perchè  più  efiefa  ;  e  in  ogni  parte  per 
menoma  che  fia  ,  che  fi  rifcaldi  collo  sfregamento,  da  quel¬ 
la  fola  tramanda  effluvj.  Nella  sferica  non  fi  può  fare  ,  al¬ 
meno  così  bene,  quella  pruova  ,  giacché  appunto  per  la  ro¬ 
tondità  in  un  Solo  fito  fi  può  tenere  fidata  la  mano,  e  fiac¬ 
candola  ,  o  dimovendola  un  cotal  poco,  fi  Scopre  in  parte  e 
fi  rallentano  tofio  gli  effetti  ,  perchè  fi  allontana  ciò  che  dà 
movimento  alle  parti  Sottili  .  Che  Se  poi  in  vece  della  ma¬ 
no  fi  adopera  il  coScinetto  di  crini,  nella  figura  sferica  non 
può  firopicciar  la  palla,  Se  non  in  poca  parte  di  etto,  dove 
calca  ella  palla,  e  confeguentemente  in  quella  Sola  riscaldar¬ 
la  ;  laddove  nella  cilindrica  ,  il  cofcinetto  medefimo  fi  può 
adoperare  lungo  quanto  porta  la  lunghezza  del  cilindro,  nei 
qual  cafo  calcandolo  ugualmente  il  vetro  per  tutta  la  fua 
efienfione  ,  riusciranno  anche  uguali  lo  ftropicciamento  ,  il 
rifcaldamento  ,  il  porfi  in  moto  ed  agitazione  univerfalmen- 
te  le  parti  fpiritofe  e  Sottili  della  intonacatura,  il  fosforo,  e 
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nel  tempo  medefimo  la  ufeita,  il  zampillamene,  il  corfo 
e  T  ingreffo  degli  effluvj  nel  corpo  dell’  elettrizzato .  Può  ef- 
fere  per  avventura  che  il  tempo  e  la  lperienza  facciano  ve¬ 
dere  che  vadafi  altrimenti  la  cofa  ;  ma  fin  ad  ora  parmi  di 
poter  non  diverfamente  conghie  mirare . 
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Quali  materie  adoperar  fi  po/fiano  per  intonacare  i  cilindri , 
onde  valerfene  nella  nofira  Medicatura  Elettrica  , filanti  le  j co¬ 
perte  fino  al  prefente  fatte ,  e  japute. 

CAP.  VI. 

SE  determinar  fi  voleffèro  precifamente  le  materie  ,  col¬ 
ie  quali  intonacar  li  pofsono  i  noffri  Cilindri  per  appli¬ 
carli  ai  malati  nel  tempo  della  Elettrizzazione  Medica,  bi- 
fognerebbe  efaminare  troppo  alia  lunga  ,  oltre  la  natura  dei 
mali,  anche  la  qualità  di  tutti  i  corpi  che  fomminiffrar  pof- 
fono  i  tre  Regni  Animale,  Vegetabile,  e  Minerale,  facendo 
una  attenta  analifi  di  ciafcheduno;  nè  cotefta  imprefa  è  per 
noi,  nè  il  tempo,  nè  lo  ffudio  fin  ora  ci  ha  feoperto  tutto. 
Quello  è  certo,  dirò  così  di  pafsaggio,  che  varj  corpi  natu¬ 
rali  di  quelli  tre  regni  feoprono  nella  Elettrizzazione  una  dif¬ 
ferenza  notabile  dei  loro  principi  (almeno  per  quanto  pollìam 
argomentarne  dagli  effètti  j  da  quello  fin  ora  è  flato  fuppo- 
flo  ;  e  chiunque  avrà  la  pazienza  di  farne  una  efatta  difami- 
na  con  replicate  ed  attente  prove,  ne  vedrà  apertamente  la 
diverfità  ,  come  in  molti  mi  è  avvenuto  di  ofservare  alla  pre- 
fenza  di  foggetti  nelle  cofe  fifiche  verfatiffìmi . 

E’ da  confiderarfi  in  oltre  ,che  quando  anche  cotefti  corpi 
avefsero  tutte  quelle  precife  qualità  che  fin  ad  ora  loro  fono 
Hate  attribuite,  la  nuova  maniera  di  analizzarne,  dirò  così, 
le  parti  colf  elettrizzamento  ,  e  la  maniera  di  applicarle  e 
valerfene  è  totalmente  diverfa  dalla  comune  tenuta  fino  al  pre¬ 
fente.  Anzi  fono  affatto  differenti  le  ftefse  vie  per  le  quali 
pafsano  pure  e  in  foffanza,  benché  invifibile  al  noffro  occhio, 
e  impalpabile;  onde  non  è  meraviglia  fe  gli  effètti  di  molte 
di  efse  fortifeono  contro  la  comune  afpettazione .  Qui,  come 
abbiam  detto  di  fopra,  non  c’entra  faliva ,  che  nella  degluti¬ 
zione  ferva  ad  effe  di  fermento  per  concuocerle  nello  ftomaco, 
non  c’  entra  triturazione  ,  nè  dalle  prime  vie-  pafsano  nella 
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mafsa  univerfale  per  efsere  dalla  provida  natura  inviate  ef. 
prefiamente  alla  parte  offefa  per  medicarla.  Ma  bensì  le  par¬ 
ti  più  fpiritofe  dei  medicamenti  ,  le  più  pure  ed  attive  (  e 
ci  giova  il  replicarlo  )  fcorrono,  arrivano  ,  urtano  e  pene¬ 
trano  da  fé  fiefse  in  tutte  le  parti  del  corpo  interne  ed  eter¬ 
ne,  ed  ajutate  dal  nuovo  moto,  in  cui  pongono  anche  quel¬ 
lo  di  qualche  altra  materia  fecca,  e  medicamentofa  omoge¬ 
nea , applicata  alla  parte,  ivi  fanno  la  propria  ricercata  fun¬ 
zione  con  forza  maggiore  e  con  effetto  più  pronto  e  fi- 
curo  . 

A  poche  però  ridur  fi  poffono  quelle  foflanze  per  quan¬ 
to  ci  ha  fcoperto  la  pratica  fino  al  prefente;  imperocché  fi 
riducono  alla  claffe  delle  fpiritofe  sì  e  penetranti,  ma  fecche 
e  ripiene  di  fali  volatili.  Le  refìne  dunque  come  la  Pece, 
il  Terebinto  di  Cipro  ec.  la  Gomma  lacca  ,  il  Bengivì  ,  il 
Sagapino,  1’  Gpoponace,  la  Tacamaaca,  il  Maflice,  la  San¬ 
dracca,  i  ballami  fecchi  Peruviano,  o  Tolutano  ,  ed  anche 
l’Opobaifamo,  la  Canfora, la  Gomma  caragna,  il  Zolfo,  il 
Galbano  ,  il  Bdellio  ,  l’Animè  ,  l’Olibano,  la  Gomma  di 
Guajaco,  il  Succino,  P  AUafetida  ,  e  varie  altre  cofe  di  fi¬ 
mi^  futa  fono  fiate  da  me  adoperate  per  la  intonacatura  de’ 
vafi,  e  ne  ubiamo  veduti  effetti  mirabili,  fpezialmente  ag- 
giugnendovi  qualche  altro  ingrediente  fecco  e  fpiritofo  acco¬ 
modato  alla  qualità  del  male  .  Ma  fe  tanto  fin  ad  ora  ab¬ 
biati!  ritratto  ne’  primi  efordj  di  una  nuova  maniera  di  me¬ 
dicare,  da  quelli  corpi  morti  dirò  così,  (  per  valermi  della 
efprefiìone  di  un  gran  Filofofo  vivente  fattami  in  una  fua 
dotta  lettera  in  tal  proposto)  morti,  dico,  perchè  non  arti 
per  fe  fteffi  ad  agire  fenza  1’  ajuto  della  interna  concezione, 
che  gli  avvivi,  ma  ora  vivificati  dalla  forza  ed  attività  dell’ 
Elettricifmo;  fe  tanto  giovano  nello  fiato  fuo  naturale,  quan¬ 
to  più  fperar  potremo  da  efiì  non  folamente  ,  ma  da  tutti 
gli  altri  corpi  dei  tre  Regni,  lavorati  che  fieno,  depurati, 
e  refi  più  attivi  di  gran  lunga  e  penetranti  dall’  arte  Chi¬ 
mica  ,  la  quale  per  certo  nel  cafo  nofiro  può  farli  un  grand’ 
onore?  1  fiori  di  bengivì  v.g.  e  quelli  di  zolfo, quanto  più 

faran- 


faranno  eglino  attivi  del  bengivi,  e  del  zolfo  che  fi  comprano 
fenz’  alcuna  depurazione,  o  almeno,  come  il  zolfo ,  con  una 
preparazione  comune r  Quanto  più  faranno  effi  corpi  purifi¬ 
cati,  più  faranno  atti  a  ricevere  le  imprefiìoni  di  quella  Lu¬ 
ce,  di  quella  materia  eterea  e  Lottile  che  polla  in  moto  dal¬ 
la  nollia  Elettrizzazione ,  penetrandoli  e  fe co  portandoli,  ci 
fa  vedere  quegli  effetti  che  forprendono  ,  e  che  giudicano 
imponìbili  e  non  veri,  i  meno  verfati  .  La  Chimica  per  1’ 
appunto  mi  fa  fperar  molto  ,  e  da  efTa  fpero  ritrarne  gio- 
\  a  menti  notabili,  e  feoprir  nel  tempo  fleflo  fondamenti  mag~ 
glori  per  confermarmi  nelle  mie  conghietture  ,  o  per  Spo¬ 
gliarmi  affatto  di  que’ pregiudizj  ,  de’ 4uaIi  ìl  riflretto  mio 
raziocinio  avelie  fatto  imbevermi  in  quefta  per  fe  fielfa  ofeu- 
ra  materia . 

I  fali  volatili  fono  uno  de' capi,  da’  quali  parmi  fi  polfa 
fpetai  molto  frutto  ^  ma  in  quelli  in  particolare  fi  dee  fiar  in 
attenzione  per  la  dofe  ,  dovendoli  nicfcolare  con  qualche 
cofa  di  refinofo .  Ne  feci  un  faggio  col  fai  volatile  di  am¬ 
moniaco  mefcolato  con  un  poco  di  balfamo  folito  peruvia¬ 
no  fecco  ,  per  fare  che  fi  attaccalfe  alle  parieti  del  cilindro. 
Ma  ficcome  il  fale  era  in  dofe  tre  volte  e  più,  maggiore 
del  balfamo  inferviente  folo  per  incrofiamento,  così  non  fece 
effetto  alcuno,  nè  mandava  fcintilla,  nè  facea  feoppio  o  fem 
fazione  ,  anzi  fi  refe  inoperofo  affatto.  Ne  feci  un  altro  can¬ 
giando  del  tutto  la  dofe,  ponendovi  di  gran  lunga  più  bal¬ 
famo  di  quello  fi  folle  il  fale  ;  ed  allora  faceva  un  effetto 
viviffimo,  e  le  punture  riufeivano  acute  e  penetrantilfime  . 
Un  Cavaliere  dilettantifiìmo  della*EIettricità  giunto  per  fuoi 
affari  in  Venezia,  e  venuto  da  me  nel  giorno  18.  di  Gen¬ 
naio  1748.  dopo  varj  difeorfi  della  forza  Elettrica,  entrò 
a  ragionare  della  diverfità  degli  effetti,  fia  nelle  punture,  o 
fia  nell’attività  maggiore  de’  vafi  fpalmati,  mofirandofi  non 
p^ifuafo  di  una  tal  differenza.  Mi  (Indiai  di  perfuaderlo  con 
vatie  ragioni,  ma  perfiffendo  egli  nella  fua  opinione , venim¬ 
mo  alle  prove  .  Eiettrizzofiì  in  primo  luogo  con  un  cilin¬ 
dro  di  femplice  vetro,  ed  attentamente  notonne  gli  effetti 
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(  già  ad  ben  noti  per  aver  anch’  egli  una  macchina  ) 
nel  picotamento  che  fentiva  toccandola  io  con  un  dito  fili¬ 
le  mani .  Prefi  pofcia  un  cilindro  intonacato  con  materie  re- 
finofe,  e  provatene  le  punture  e  lo  fcoppio,  mi  accordò  in¬ 
genuamente  la  differenza  fenfibile  .  Ma  quando  lo  fuppone- 
vo  perfuafo  della  ufcita  degli  effluvj  fpecifici  delle  materie 
della  intonacatura,  mi  propofe  una  fua  nuova  difficoltà  di¬ 
cendomi,  che  notava  chiaramente  la  diverfità  dell’effetto  pro¬ 
dotto  dal  cilindro  femplice  e  dall’  intonacato  ;  ma  che  fup- 
poneva  per  altro  che  ciò  procedeffe  dalla  intonacatura  refino- 
fa,  e  che  ciò  folle  per  avvenire  in  qualfivoglia  altro  intona- 
camento,  il  quale  dovendo  fernpre  effere  di  materie  analo¬ 
ghe  fra  fé,  e  dal  più  al  meno  fimili  nella  qualità ,  così  ogni 
puntura  di  vafo  intonacato  riufcirebbe  uniforme,  nè  gli  ef¬ 
fluvi  faranno  fpecifici,  ma  generali  di  ogni  altra  materia  at¬ 
ta  a  fpalmare  internamente  il  cilindro,  giacché  per  mia  ftef- 
fa  confezione  ritrovava  più  atte  ,  e  mi  valeva  di  materie 
gommofe  e  refinofe.  Allora  fenza  dirgli  di  più  diedi  di  ma¬ 
no  al  fovraccennato  cilindro  fatto  con  poca  quantità  di  fale 
volatile  di  ammoniaco  ,  e  lo  pregai  fi  lafciaffe  elettrizzare 
anche  con  quell’  altro  vafo.  lnterrogommi  il  gentiliffimo  Ca¬ 
valiere  di  qual  materia  fotte  intonacato;  ed  io  lo  pregai  ad 
elettrizzarfi  prima,  ed  offervare  fe  fcopriva  differenza  alcu¬ 
na,  e  pofcia  glief  avrei  detto.  Acconfentì  egli,  ed  appena 
cominciò  a  raggirarfi  fulla  macchina  il  vafo  ,  che  lo  toccai 
leggiermente  con  un  dito  nella  mano  finillra;  ed  egli  fi  fcof- 
fe,  ricercando  che  cos’era  quella  novità;  e  replicando  io  il 
fecondo  tocco  efclamò,  cte  così  ballava,  nè  voleva  di  più, 
parendogli,  come  diceva,  che  ad  ogni  tocco  gli  aveffi  cac¬ 
ciata  una  fottiliffima  ed  acuta  fpina  nella  mano  .  Ricercom- 
mi  allora  di  nuovo  la  materia  contenuta  nei  vafo  ,  ed  io 
gliela  dilli ,  e  confelfommi  ingenuamente  che  non  gli  rellava 
più  dubbio,  o  difficoltà  in  tal  propofito,  e  ch’era  perfuafiffi- 
mo  della  diverfità  e  forza  degli  effluvj  fecondo  l’attività,  e 
natura  degl  ingredienti  che  adoperanfi  a  fpalmare  interna¬ 
mente  il  cilindro. 
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Non  fu  folo  però  quello  Cavaliere  nell’ aver  quello  dub¬ 
bio,  poiché  qualche  tempo  prima  era  inforta  una  difficoltà 
limile  in  alcuni  de’ foggetti  più  diftinti  dell’Accademia  del¬ 
le  Scienze  di  Bologna,  i  quali  parimente  non  erano  molto 
perfuafi  della  diffiffione  e  corfo  degli  effluvj  medicamentofi 
de’  vafi,  e  molto  meno  della  diverfità  di  effi,  giuda  la  va¬ 
rietà  degl’  ingredienti.  Di  fatti  ritrovandofi  colà  1’  Eminen- 
tiffimo  Sig.  Cardinale  delle  Lanze  Conte  di  Sales  gran  Pro¬ 
tettore  della  Elettricità  alla  prefenza  dell’  Eminentiffimo  d’ 
Oria  in  una  delle  Adunanze  dell’  Accademia  ,  fu  tenuto  un 
lungo  ragionamento  fopra  quedo  nuovo  invento  Medico ,  ful- 
le  fperienze  e  cure  da  me  fatte,  e  fulla  maniera  dello  feor- 
rere  ed  agire  di  cotede  particelle  fottilidime  colf  ajuto  deli’ 
Elettricità  .  Siccome  varie  erano  le  opinioni  di  quegl’  11- 
ludri  Soggetti,  così  il  Sig.  Abate  Mellarede  Cavaliere  To- 
rinefe  adorno  di  tutte  quelle  qualità  che  fanno  didinguere 
un  fuo  pari,  fi  rifolvette  di  portarfi  in  perfona  in  Venezia 
per  meco  abboccarfi,  e  nel  tempo  defTo  certificarfi  di  alcu¬ 
ni  fatti  che  colà  venivano  podi  in  dubbio.  Venne  adunque 
da  me  il  giorno  il.  Dicembre  1747.  infieme  col  tanto  ce¬ 
lebre  P.  Concina;  ed  efpodemi  le  difficoltà  inforte  in  Bolo¬ 
gna,  ricercò  di  vedere  alcuni  fperimenti  ;  e  per  buona  for¬ 
te  tanto  in  quel  giorno,  quanto  nel  feguente  venne  il  cafo 
che  ne  vide  gli  effetti  .  Ritornato  todo  in  Bologna ,  ivi  la- 
fciò  una  dotta  fua  relazione  in  lingua  Francefe  all’  Accade¬ 
mia  di  quanto  avea  predò  di  me  veduto.  Le  cofe  che  defi- 
derava  di  verificare  colla  fua  venuta  fi  riducevano,  com’egli 
dice,  a  quattro  punti:  cioè  1.  a* vedere  gli  effetti  differenti 
della  Elettricità  fui  corpi  di  fpezie  diverfa  :  2.  a  procura¬ 
re  di  penetrare  con  qualche  fperienza  avverata  ,  fe  la  into¬ 
nacatura  dei  tubi  elettrici  produca  un  cangiamento  fenfibile 
negli  effetti  di  cotedo  fenomeno:  3.  nel  fapere  fe  le  mate¬ 
rie  delle  quali  è  compodo  1’  intonacamento  producano  gli 
edetti  varj  fecondo  la  loro  differente  compofizione:  e  4.  final¬ 
mente  nel  certificarfi  al  poffibile  delle  guarigioni  feguite  con 
quedo  mezzo.  Dopo  di  aver  egli  refio  conto  dei  due  primi 
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punti  in  una  maniera  che  onora  molto  ie  mie  applicazioni  , 
venendo  al  terzo  ,  e  cercando  fé  le  diverie  materie  compo¬ 
nenti  la  intonacatura  varino  gli  effetti  della  Elettricità  ,  fi 
efprime  in  quelli  precifi  termini,  che  tratti  dalla  Relazione 
medelìma  ci  fono  fiati  favoriti. 

L  odeur  des  dro^ues ,  dont  eft  compose  V  enduit  des  tube s 
avroit  etb  le  moyen  le  plus  facile  ,  c!r  le  plus  concluant 
pour  venfier  le  troifteme  point,je  entend  /’  od eur  comuni - 
quee  a  la  perfonne  elettrifee  :  car  celle  qui  fe  refentiroit 

Jeulement  dans  le  voifinage  du  tube  . formeroit  une 

preuve  trop  equivoque  . . V  on  ne  peut  dono  s  ajfurer 

de  ce  pomt,  qu  en  confequence  des preuves  du  precedente  la 
veiite  des  quelles  etant  fuppofee ,  paroit  emporter  celle  de 
l  autre ,  camme  une  f uh  e  necceffaire  :  *  moins  que  diftin- 
guant  dans  les .  matieres ,  qui  fervent  a  former  V  enduit  des 
tubes  une  matiere  elettrique  generale  &  commune  a  la  plus 
part  de  ces  drogues  ,  mais  bien  different  des  particulieres  de 
chacune  de  celles ,  qui  en  varient  /’  odeur ,  la  faveur  ;  V  on 
ne  crut  qu  il  feroit  bien  pojftble ,  que  la  plus  grande  verta 
elettri  que  fupposè  dans  les  tubes  enduits  ,  eft  un  eff'ett  de 
cette  feule  matiere  elettrique  generale  repandue  dans  une  in¬ 
finiti  de  corps ,  qui  fert  de  vehicule  &  de  fiuti  ens,  ou  nour- 
riture  a  la  force  elettrique  du  verre ,  mais  totalement  diffe¬ 
rente  &  independante  des  parties  propres  ,  &  particulieres 
a  chaque  drogue .  Cette  exception  paroit  confirmee  par  ce 
que  il  entre  cians  tous  ces  enduits  des  gommes  &  refines 
dont  l’  elettriche  eft  connue ,  O*  que  felon  le  rapport  que 
?n  a  fait  JVIr.  Pivati  les  corps  plus  vifs^  mais  non  refineux , 
tms  dans  le  tube  tei  que  le  fel  amontac ,  bien  lotn  d'  augmen- 
ter  la  elettrica  è  la  diminuent  fenftblement  » 

Ecco  dunque  come  ,  e  alcuni  de’  Signori  Accademici  di 
Bologna,  e  ’i  Sig.  Abate  Mellarede  erano  in  dubbio  fu  que- 
fio  particolare  ;  e  di  fatti ,  allorché  fui  favorito  dal  Sig.  Aba¬ 
te,  altro,  non  potei  narrargli  che  la  prova  indarno  fatta  col 
vafo  copiofo  di  fai  volatile  ammoniaco  e  poco  balfamo  Pe¬ 
ruviano  di  fopra  accennato  •  Ma  fe  dopo  avelli  potuto  feco 
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lui  abboccarmi  ,  e  potuto  raccontargli  l’ altro  ultimo  fperi- 
mento  fatto  col  nuovo  cilindro  contenente  pochiffimo  fai  vo¬ 
latile  rifpetto  al  balfamo ,  e  gli  avelli  potuto  far  fentire  le 
acutilfime  punture  prodotte  da  quello  polleriormente  fatto 
nell’atto  della  elettrizzazione ,  crederei  di  aver  potuta  toglie¬ 
re  ogni  ombra  di  difficoltà  si  ad  elio,  che  ai  Signori  Acca¬ 
demici  non  perfuali,  ed  avrebbero  forfè  avuta  la  bontà  di 
alferire  che  rellavano  convinti  da  un  fatto  ,  che  veniva  ba- 
Hevolmente  provato  dal  fenfo  di  chiccheffia,  come  n’  è  reità- 
to  perfuafiffimo  l’altro  Cavaliere  prima  accennato,  a  cui  fe¬ 
ci  lo  fperimento  quali  un  mefe  dopo;  cioè  ai  18.  di  Genna¬ 
ro  fulfeguente. 

A  quello  però  debbo  aggiugnere,  che  per  non  molto  tem¬ 
po  confervoffi  1’  attività  ,  e  la  forza  del  cilindro  Hello  ,  il 
quale  a  poco  a  poco  andò  perdendo  non  folamente  1’  acu¬ 
tezza  delle  punture  nel  picotamento  ;  ma  eziandio  la  gene¬ 
rai  forza  elettrica  ,  mentre  in  meno  di  quindici  giorni  dopo 
cominciò  a  tramandare  una  fcintilla  languidiffima  ,  ed  a  ca¬ 
gionare  una  leggiera  fenfazione  ,  le  quali  poi  fi  perdettero 
anch’ effe,  e  reftò  affatto  inoperofo  .  Spezzai  il  vafo  ,  e  lo 
trovai  internamente  inumidito  ,  forfè  per  avervi  penetrata 
qualche  poca  di  aria  per  li  pori  del  vetro  ;  e  1’  odore  che 
prima  nella  intonacatura  fentivafi  penetrantiffimo,  quale  ap¬ 
punto  feco  porta  il  fale  volatile,  fi  era  refo  debole  a  fegno, 
che  appena  fi  diffingueva  un  poco. 

Per  ifpiegare  la  differente  fenfazione  cagionata  dai  tre  va- 
fi  fopra  accennati  da  me  podi  in  ufo  nel  foprallodato  Cava¬ 
liere,  parmi  che  dir  fi  poteffe,  che  il  femplice  tramanda  nel¬ 
la  fua  rotazione  le  particelle  nitrofe  dell’  aria,  le  quali  per 
natura  fua  acuminate  urtano  e  penetrano  ne’ pori ,  e  per  con- 
feguenza  commoffe  nel  proprio  formato  vortice  fanno  prova¬ 
re  una  puntura  alquanto  acuta.  Col  vafo  fpalmato  di  mate¬ 
rie  refinofe,  unitamente  alle  parti  nitrofe  fuddette  dell’  aria 
contenuta  entro  al  cilindro  ,  efcono  le  ffiobolofe  più  rottili 
di  effe  materie,  differenti  fecondo  la  propria  natura,  e  fanno 
^11’  avvicinarfi  di  un  corpo  non  elettrizzato  una  fenfazione 
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pili  gagliarda  e  pefante ,  non  così  acuta  per  la  naturale  con¬ 
figurazione  di  effe  parti;  urtando  le  globolofe,  e  penetrando 
nel  tempo  fteffo  le  acute.  E  finalmente  col  Tale  volatile  mi¬ 
rto  col  balfamo  fecco  efcono,  è  vero,  anche  le  globolofe  di 
erto  balfamo,  ma  frammifchiate  dalle  acutirtìme  del  fale,  le 
quali  nel  tempo  fteffo  che  urtano  e  fcuotono  colla  propria  for¬ 
za  le  prime ,  penetrano  e  s’  intrudono  come  fottiliffìme  fpi- 
ne  le  feconde,  e  s’incarnano  ne’ pori  dell’ elettrizzato,  dove 
fi  fconcerta  particolarmente  il  loro  flufso  col  tocco  ,  o  coll* 
accortamene  di  un  corpo  eftraneo  .  Nel  primo  vaio  da  me 
porto  in  opera  con  troppa  quantità  di  fale  volatile  e  pochif- 
fimo  balfamo  ,  la  fcarfezza  di  quello  ultimo  non  proporzio¬ 
nata  alla  ffomma  penetrazione  e  acutezza  del  fale,  ad  altro 
non  ferviva  che  ad  avvilupparne  e  legarne  le  parti ,  e  con  ciò 
ad  impedire,  che  nè  1’  uno,  nè  l’altro  faceffero  il  fuo  effe- 
to.  Nel  fecondo  calo  all’ incontro  ,  cffendo  in  copia  il  balfa¬ 
mo  e  poco  il  fale ,  le  parti  fottili  del  primo  ,  potendo  porli 
liberamente  nel  folito  fuo  movimento  non  impedite  nè  trin¬ 
ciate  dalla  ftrabocchevole  quantità  del  fecondo,  feco  portava¬ 
no  le  acutirtìme  di  erto  ,  e  ambedue  operando  proporziona¬ 
tamente  di  concerto,  fcorrevano  liberamente,  e  fi  portavano 
a  fare  nell’  elettrizzato  la  fenfibililfima  c  diverfa  fenfazione 
degli  altri. 

Potrebbe!!  dire  ancora  dire  che  le  parti  balfamiche  roto* 
landò  per  l’ aria  fpinte  dalla  forza  della  macchina  elettrica 
raggirata,  incontrandoli  nell’  elettrizzando  e  formando  il  fup- 
pofto  vortice,  il  quale  viene  rotto  dal  toccamento  dell’altro 
corpo  non  elettrizzato,  fucchiano  col  fuo  giro  vorticofo  qua- 
fi  come  una  coppetta  e  feoppiano,  e  con  ciò  operano  attraen¬ 
do  alia  cute  quegli  umori  difetto!!  che  cagionano  1’  altera¬ 
zione  nella  parte  del  corpo  difettofa  ;  del  che  ne  apparifeo- 
no  fovente  i  fegni  nel  roffore  o  puftulette  che  tante  volte 
fi  feoprono  dopo  il  picotamento  deli’  elettrizzazione  fulla  par¬ 
te  toccata;  la  quale  azione  certamente  fi  può  fupporre  che 
facciano  prima  penetrando  ,  e  pofeia  attraendo  in  forza 
del  proprio  vortice  .  In  quell’  azione  cagionano  una  fenfazio¬ 
ne 


ne  differente  da  quella  del  fai  volatile;  imperocché  / a  pene- 
trazione  delle  parti  balfamiche  ,  e  ’l  loro  fucchiamento  nei 
tempo  beffo  ci  fa  provare  la  fenfazione  dolorofa  e  pefante  ; 
laddove  mefcolate  col  Tale  volatile  in  proporzionata  quanti¬ 
tà  ce  la  fanno  fentire  molto  piu  acuta  ,  poiché  nel  tempo 
medefimo  che  le  balfamiche  in  copia  penetrando  bacchiano , 
quelle  del  fale  entrano  quafi  come  dardi  fottiliffimi  fcoccati  ne* 
pori  che  ritrovano  dilatati  dal  fucchiamento  fatto  dalle  balfa¬ 
miche  con  acutezza  maggiore  o  minore  fecondo  la  efpanfione 
della  fibra.  In  fomma  fe  ciò  foffe  vero  dir  potreffimo,  che  le 
prime  urtano,  penetrano  ,  e  bacchiano,  le  feconde  penetra¬ 
no  e  forano  ;  e  forfè  che  nel  cafo  noftro  le  particelle  acumi¬ 
nate  del  fale  nel  primo  vafo  inoperofo  erano  in  tanta  copia, 
che  ingorgandoli  in  certa  maniera  come  più  adattate  per  la 
loro  acuta  configurazione  ,  giunte  eh1  erano  ai  piccioli  pori 
del  cilindro, non  effendovene  quantità  baftevole  di  rotonde, che 
infieme  concorrefero  alla  loro  efpulfione,  fi  foffocavano  le  une 
colle  altre,  e  otturando  i  pori  del  vetro  ivi  reftavanfi,  nè 
potevano  operare  né  le  nitrofe  dell’aria  in  effo  contenuta,  nè 
le  rotonde  balfamiche  impedite  dalle  parti  faline,  nè  quelle 
legate  da  quelle. 

Tutto  quello  fia  detto  per  far  vedere  che  dalla  chimica 
molto  fi  potrebbe  ricavare  ne’  fali,  eftratti  ec.  ed  avvegnaché 
quello  fperimento  non  fia  fiato  dopo  da  me  altre  volte  re¬ 
plicato  ,  riferbandomi  a  farne,  o  pure  udirne  qualche  altra 
pruova  piu  convincente,  pure  parmi  che  poffa  come  un  pic¬ 
ciolo  faggio  fervire  di  traccia,  fe  non  di  prova  baftevole  alla 
mia  propofizione . 


Manie- 
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Maniera  di  cut  fino  al  preferite  mi  fono  fervuto  per  intona - 
care  t  cilindri ,  piu  facile  e  fteura ,  ìfebifare  alcuni  incon¬ 
venienti  ,  inforger  potejfero  ,  ^  acciocché  facciano  più 
prontamente  l'effetto  che  fi  ricerca . 

gap.  vii. 

IN  più  maniere  intonacar  fi  polfono  i  Cilindri  per  1’  ufo 
medico  della  noftra  Elettricità;  ma  quando  ciò  non  ven¬ 
ga  fatto  con  la  dovuta  attenzione,  potfono  nafeere  alcuni  in¬ 
convenienti  atti  a  difturbare  ei  fenomeni,  e  gli  effetti  che 
da  ella  fi  attendono  .  Le  moltiffime  fperienze  fopra  di  ciò 
fatte  ci  hanno  ammaeflrato  in  quello  propofito  .  Quello  è 
certo  che  per  ottenere  il  nolìro  intento  ,  bifogna  valerfi  del 
fuoco;  ma  fe  quello  è  troppo  gagliardo,  non  folamente  Ji- 
quefà  le  refine,  e  confuma  le  gomme  e  i  balfami,  ma  ezian¬ 
dio  le  fa  bollire  dopo  liquefatte  ,  ed  allora  V  intonacamento 
riefee  difuguale  perchè  fpugnofo,  e  per  confeguenza  in  que’ 
liti  è  mancante  di  effetto.  Di  più  fe  il  calore  è  oltre  mi- 
fura,  le  parti  più  fpiritofe  degl’ ingredienti  fvaporano,  e  per¬ 
dono  molto  del  fuo  volatile,  riufeendo  in  cotal  guifa  meno 
atti  alle  operazioni  falutari;  fi  fublimano  e  precipitano  ;  li 
fciolgono,  e  fi  legano  nuovamente  invifehiandofi  ;  il  vetro  è 
foggetto  afeoppiare;  non  fi  può  tenere  ugualmente  fopra  le 
brage,  perchè  fc otta  più  del  dovere;  e  dopo  altri  limili  in¬ 
convenienti  la  intonacatura  non  può  mai  riufeire  metodica 
e  regolare. 

Oltre  di  ciò  quando  vi  fieno  più  cofe  le  quali  tutte  con¬ 
correr  debbano  a  formare  di  fe  llelfe  la  interna  fpalmatura 
del  cilindro,  fe  alcune  fono  più  facili  a  feioglierfi  ad  o°ni 
menomo  calore,  e  le  altre  più  dure,  fi  liquefami©  fonden- 
dofi  le  prime,  e  formando  bagno  di  fe  llelfe  ,  involpono  , 
ed  annegano,  dirò  così,  le  feconde  più  difficili,  e  tenendo¬ 
le  involte  nella  propria  ontuolìtà  non  le  danno  campo  di  li¬ 
quefai  quanto  balla  ;  onde  vengono  a  colìituire  piuttollo  una 

mafsa 


mafsa  informe  e  ammontonata  in  più*  luogh  del  cilindro,  di 
quello  fiafi  una  incroftatura  lifcia  e  piana ,  quale  fi  defidera 
nella  fuperfizie  del  vetro;  nè  i  diverfi  effluvj  di  elle  mate¬ 
rie  sbucciar  poflòno  ugualmente  da  ognuna,  perchè  altre  di 
effe  appoggiate  al  vetro  fono  più  pronte  all"  ufcita  porte  in 
moto  e  rifcaldate  che  fieno,  ed  altre  ammucchiate  non  pof- 
fono  tramandarli  colla  medefima  facilità,  e  con  quell’aggiu- 
rtatezza  e  metodo  che  riefce  defiderabile. 

Se  al  contrario  poi  il  fuoco  è  troppo  moderato,  non  tut¬ 
te  le  materie  fi  liquefanno  perchè  differenti,  e  per  confeguen- 
za  rertando  in  polvere  non  tutte  fi  attaccano  alle  parieti  del 
cilindro.  Ma  in  diverfa  maniera  della  fopra  efpreffa  nel  cafo 
dei  calore  troppo  eccedente ,  reftano  difperfe  qua  e  là  fenza 
fufione,  e  vengono  a  formare  una  interna  fuperficie  interrot¬ 
ta,  in  un  fito  dalla  materia  refa  liquida  ,  e  in  un  altro  dal¬ 
la  compatta,  o  in  polvere  ,  o  in  pezzetti  difuguali  a  fegno, 
che  fuppofta  vera  la  noftra  ipotefi,  nel  raggirarfi  del  vafo  ful- 
la  macchina,  da  una  parte  ufciranno  gli  effluvj  della  mate¬ 
ria  bene  incrortata  e  lifcia  ;  dall’  altra  non  ne  ufcirà  alcu¬ 
no,  perchè  la  fuperficie  è.  tutta  fcabra  dove  le  droghe  fi  ri¬ 
trovano  in  polvere  ;  e  da  qualche  altra  fi  avranno  fidamen¬ 
te  gli  effetti  dei  femplice  vetro  in  que’  fui  ne’  quali  non  farà  ar¬ 
rivata  materia  alcuna  ad  attaccarvifi  per  mancanza  di  calore 
bartevole  alla  liquefazione  ;  e  la  elettrizzazione  per  confe- 
guenza  riufcirà  fempre  imperfetta  e  incollante  .  Molto  più 
che  dove  il  vetro  è  femplice  i  fenomeni  efier  fogliono 
più  fol leciti  ,  e  dov’  è  intonacatura  più  tardi,  ma  più  du¬ 
revoli  . 

Per  ovviare  al  poflìbile  Umili  d i fondini  pregiudicevoli ,  do¬ 
po  fatti  molti  fperimenti  di  procurare  la  giuda  liquefazio¬ 
ne  delle  droghe  a  bagnomaria  ,  colle  ceneri  ,  e  colf  arena, 
neffùn’  altra  mi  è  riufcirà  meglio  della  feguente  .  Scelgo  una 
boccia  rotonda  di  vetro  ,  e  meglio  di  crirtallo,  ed  uguale  al 
poflìbile  di  figura  cilindrica  di  quelle  che  fabbricano  a  Mu¬ 
rano  ,  lafciandola  a  principio  come  Ila  e  giace  fenza  troncar¬ 
le  il  collo  ;  e  quella  parmi  riefca  migliore  ,  perchè  dal  fuo 

fondo 
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fondo  chiufo  non  può  fvaporare  ciò  che  intendo  di  porvi 
dentro,  e  poco  ancora  dal  collo  firetto  ;  difetto  a  cui  fono 
foggetti  i  femplici  cilindri  di  criftallo  fatti  efpreftamente  a 
tal  fine  aperti  da  ambe  le  eftremità,  come  adoperano  molti. 
Indi  prendo  gl’  ingredienti  con  cui  intendo  d’  incrofiarlo  in¬ 


ternamente,  e  facendoli  peftare  minutamente  o  uniti  o  fe para¬ 
ti,  come  mi  fembra  meglio  ,  li  faccio  pattare  unitamente  , 
perchè  meglio?  s’ incorporino,  per  uno  fiaccio  fino;  e  pren¬ 
dendo  di  quella  polvere  così  mefcolata  e  fina  quanta  parmi 
baftevole  a  formare  una  incroftatura  di  due  linee  in  circa 
per  tutta  la  lunghezza  del  cilindro  ,  la  pongo  in  elfo  la¬ 
rdandola  prima  cadere  nel  fondo  della  boccia,  e  pofeia  rag¬ 
girandola  da  ogni  parte,  ne  avviene  che  la  polvere  più  fi¬ 
na  fi  attacca  tutta  all  intorno  dei  vetro,  formandole  come 
una  leggiera  e  fottile  impanatura.  Allora  ponendo  efTa  boc¬ 
cia  in  una  convenevole  diftanza  fopra  le  bragie  di  calore 
moderato,  e  tenendola  orizzontalmente  in  mano,  dopo  aver 
fatta  feorrere  la  polvere  fletta  per  tutta  la  fua  lunghezza  , 
comincio  a  raggirarla  incdfantemente.  Allora  ben  prefto  co¬ 
mincia  a  colorirfi ,  fentendo  il  calore  la  leggeriftìma  impana¬ 
tura  fovra  accennata ,  e  pofeia  le  polveri  più  grotte  ,  nè 
lafcio  di  continuamente  raggirare  il  vafo  fenza  rallentare  un 
momento ,  procurando  fempre  che  il  calore  fia  uguale  da 
per  tutto.  Il  collo  e  bocca  della  boccia  mi  fervono  di  ma¬ 
nubrio  per  tenerla  più  agevolmente  in  mano,  e  per  più  fa¬ 
cilmente  raggirarla  ,  avendo  fempre  riguardo  che  liquefacen- 
dofi  le  polveri,  fi  fondano  ugualmente,  e  feorrano  fenza  bol¬ 
lire  come  cera  liquata  per  ogni  parte  del  cilindro. 

Per  impedire  poi  al  pottìbile  l’accennato  fvaporamento ,  che 
neceftariamente  dee  feguire  nell’atto  della  liquefazione,  delle 
parti  più  fottiii  e  fpiritofe  degl’  ingredienti  medicamentofi  , 
tengo  chiufo  il  collo  della  boccia  fiefia  con  un  turacciolo  amo¬ 
vibile;  e  quello  glielo  lafcio  finché  fatrafi  ugualmente  la  in¬ 
croftatura  ,  refti  quella  da  fe  fletta  raffreddata  .  Avvertendo 
fempre  di  tener  raggirato  il  vafo  per  qualche  tempo  anche 
dopo  averlo  levato  dal  fuoco  ,  finché  almeno  prende  confi- 
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flenza  baftevole  diffeccandofi  ;  acciocché  fé  fi  drizzale  in  pie¬ 
di  la  boccia ,  o  fe  fi  lafciaffe  coricata  orizzontalmente  finch’ 
è  tutta  calda  e  liquefatta  la  materia  ,  non  corrette  quella 
portata  dal  proprio  pefo  ,  e  rotondità  della  boccia  nel  fito 
fu  cui  fi  ripofa,  ed  ivi  formatte  una  grottìttìma  erotta,  affot- 
tigliandofi  oltre  il  dovere  nelle  altre  parti ,  e  con  ciò  disfa¬ 
re  tutto  l’apparecchio  già  fatto.  Si  lafcia  poi  raffreddare  in 
luogo  non  molto  freddo  ,  fpezialmente  fe  la  ftagione  fotte 
troppo  rigida,  poiché  nel  condenfarfi  le  materie  ritirandoli, 
e  reftrignendofi  non  facefl’ero  fpezzare  il  vetro;  cofa  die  con 
facilità  può  accadere,  fe  la  intonacatura  fotte  in  gran  parte 
di  gomma  lacca . 

Fatto  quello  fi  taglia  col  diamante  il  collo  alla  boccia  , 
lafciandovene  per  due  o  tre  fole  linee  al  più.  Indi  prenden¬ 
do  i  legni  a  tal  effetto  incavati,  o  vogliam  dire  bottòli,  fo¬ 
glio  porre  nella  loro  cavità  pece  nera  con  polvere  di  teoo¬ 
le  pettate  liquefatta  e  bollente;  e  adattandovi  in  uno  di  etti 
il  fondo  della  boccia  ,  e  nell’  altra  il  troncato  collo  ,  pro¬ 
curo  attentamente  che  il  vetro  non  tocchi  in  alcuna  parte  il 
legno,  perchè  nè  Tetterebbe  fofpefo  1’  effetto  elettrico  .  N'on 
picciola  difficoltà  fui  principio  incontravo  nel  porre  in  bili¬ 
co  nel  mezzo  ad  etti  bottòli  il  cilindro,  mentre  ancorché  po- 
ttovi  con  diligenza  ,  nel  diffeccarfi  e  indurirfi  la  pece,  o  poco 
o  molto  fi  torceva  ,  e  riufeendo  poi  fuori  di  cenrro  fulla 
macchina,  quando  fi  faceva  girare ,  ancorché  porto  /opra  due 
giurtittime  punte  o  perni  di  acciajo,  non  irtando  orizzontalif- 
fimo  fra  effe  per  aver  ceduto  qualche  poco  nell’  indurirfi  la 
pece,  il  vetro  girava  a  fatti  fotto  la  mano;  ed  allora  oltre 
f  interromperfi  il  corfo  degli  effluvj  e  1’  effetto  elettrico,  n* 
è  fucceduta  tal  volta  la  rottura  del  cilindro  fletto  con  peri¬ 
colo  di  chi  vi  flava  vicino.  Quindi  è  però  che  d’ allora  in¬ 
nanzi,  porto  che  fu  ,  e  adattato  il  cilindro  ne’  fuoi  bottoli 
colla  pece,  al  cominciare  ad  indurirfi  la  refina  che  lo  avea 
da  tener  afsettato  ,  fi  aggiuttava  fui  perni  ,  o  punte  della 
macchina,  drizzandolo,  e  piegandolo  dove  occorreva  ,  finché 
la  pece  era  ancor  molle,  e  raggirandolo  in  quello  flato  per 

un 
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un  poco  colla  mano  fin  a  tanto  che  induratoli  vie  più  il 
glutine  della  pece  ,  fi  collocava  poi  in  un  dato  fito  ap¬ 
propriato  ,  ove  ftando  giuftamente  a  perpendicolo  ,  non  era 
più  (oggetto  a  torcerli,  fe  non  ne’ gran  bollori  della  fiate, 
ne’ quali  ammollendoli  la  pece,  fe  non  fi  Ita  con  attenzione 
vanno  fuori  di  bilico  i  vali,  e  riefcono  inetti  alla  operazio¬ 
ne.  In  tal  maniera  adoperando,  emmi  riufcito  fin  ora  il  fa¬ 
re  gli  fperimenti  già  noti,  oltre  tanti  altri,  e  quelli  che  ve¬ 
dremo  fra  poco.  Forfè  che  altri  avranno  un  metodo  miglio¬ 
re;  e  (ingoiar  favore  mi  riufcirebbe  fe  mi  venilfe  comunica¬ 
to,  e  fe  a  me  pure  riufcirà  mai  per  avventura  il  ritrovarne 
altro  piu  facile  ,  e  ficuro  }  verrà  quello  da  me  con  ugual 
prontezza  refo  pubblico. 
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Dofe  generale  delle  Droghe ,  che  dalla  fperien'^a  fi  pub  cre¬ 
dere  che  accomodar  fi  poJJ  a  alla  varietà  de  mah  ,  e  metodo 
che  pub  giudicar  fi  necej]  arto  iteli'  ufo  della  Elettricità  Medica , 
ta?ìto  prima ,  quanto  nell'  attuale  medicatura ,  e  nella  convale- 
jeenzp-y  Jucceduta  che  fia  la  guarigione , 

CAP.  Vili. 

NOn  è  già  che  in  quello  luogo  io  pretenda  di  voler 
dare  una  precifa  e  (labilità  dofe  di  tutte  le  materie  , 
che  porre  fi  poflòno  nel  cilindro  intonacandolo,  poiché  veg¬ 
go  benifiìmo  non  efsere  quello  uffizio  a  me  fpettante,  ma 
bensì  a  foggetti  di  maggior  cognizione  ed  efercizio.  Non  in¬ 
tendo  dunque  di  additare  qui,  fé  non  ciò  che  mi  han  fatto 
comprendere  le  continuate  fperienze  ,  le  quali  certamente 
coll  andar  del  tempo,  e  colle  nuove  odervazioni  altereranno 
o  in  tutto,  o  in  parte  ciò  che  fiamo  per  dire  al  prefente . 
Nell  intonacamento  dunque  de’  cilindri  ho  Tempre  procura¬ 
to  di  valermi  principalmente  di  quella  droga  che  fecondo  il 
fentimento  degli  Autori  più  accreditati  ho  fuppofta  più  at¬ 
tiva,  e  quafi  fpecifica  nel  cafo,  avvertendo  Tempre  che  fof- 
fe  della  natura,  che,  come  abbiam  veduto,  fi  ricerca  ,  per¬ 
che  tramandar  poffia  effluvj  copiofi  ;  e  fe  mai  è  poffibile  la 
feelgo  fra  le  refinofe  o  gommofe.  Ritrovata  quella,  ficcome 
tre  oncie  in  circa  fono  la  quantità  balìevole  per  fare  una 
conveniente  incrollatura  ad  un  cilindro  di  quafi  mezzo  pie¬ 
de  di  lunghezza,  di  cui  per  ordinario  fono  folito  a  valermi; 
così  procuro  che  della  droga  principale  ve  n’  entrino  almeno 
due  oncie  .  Non  è  Tempre  però  predò  di  me  quella  regola 
così  (labile  ,  che  non  1’  abbia  talvolta  alterata  col  porne 
due  e  mezzo  ,  ed  anche  una  fola  ,  regolandomi  gi urta  la 
forza  ed  attività  dell’  ingrediente  medefimo  da  me  collituito 
per  principale.  Per  adiutorj  poi  prendo  altre  materie  omo¬ 
genee  ,  e  che  tutte  fupporre  fi  polla  che  concorrano  ad  uno 
(ledo  fine  ,  giacché  di  quelle  n’  è  doviziofa  la  Medicina  . 

Proc- 
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Procuro  bensì  che  anch’  effe  tengano  le  qualità  neceffarie 
di  volatilità  e  di  fecchezza  ,  per  non  togliere  ,  o  alme¬ 
no  impedire  in  parte  col  diffetto  loro  la  forza  della  prin¬ 
cipale  . 

Per  arrivare  a  quella  pratica  ho  tentate  in  primo  luogo 
varie  prove,  colle  quali  poteffi  afficurarmi  della  maggiore  o 
minore  attività  delle  droghe  ,  e  ciò  principalmente  coi 
mezzo  della  Polita  attrazione  ed  efpulfione  che  facevano ,  li¬ 
quefatte  prima  fopra  un  vetro  ,  de’  corpi  leggieriffìmi  .  Un 
fottil  filo  pendente  mi  moftrava  la  forza  dell’ attrazione,  do¬ 
po  lo  sfregamento  ai  vetro  fuddetto  fatto  con  ugual  forza 
-  un  determinato  numero  di  volte  ,  e  con  ugual  grado  di  ca¬ 
lore  ;  e  quello  mi  avveniva  fecondo  le  materie  ,  tal  volta 
con  una  forza  attraente  ben  grande,  altre  con  minore  ,  ed 
altre  con  un  femplice  movimento  o  piuttofto  tremore  del  fi¬ 
lo  .  La  lìdia  pruova  faceva  coi  fogli  fottililfimi  d’  oro  mi¬ 
nutamente  tagliati  ,  i  quali  riefeono  per  la  propria  legge¬ 
rezza  molto  più  fufcettibili  di  attrazione  ed  efpulfione  di 
quello  fieno  la  paglia  e  il  filo  .  In  tutti  quelli  piccioli  ten¬ 
tativi  fatti,  come  ho  detto,  con  un  pezzo  di  vetro  con  Co¬ 
pravi  un  poca  della  determinata  droga  liquefatta  prima,  e 
poi  congelata,  in  tutti,  dico,  ebbi  fempre  riflefso  alla  co» 
lìituzione  dell  aria ,  e  del  tempo  ,  poiché  ne’  giorni  feiro- 
cali  ed  umidi,  e  ne’ gran  bollori  dalla  State,  1’  azione  riuf- 
civa  fempre  minore,  e  nel  freddo  ed  afeiutto  viviflìma. 

Nell  attrazione  di  alcune  droghe  ,  fpezialmente  col  pez¬ 
zo  di^  vetro  Covra  cui  folle  fiato  fufo  del  bengivì  mandola- 
to  ,  1  effetto  di  attrarre  e  di  efpellere  compariva  vivifiìmo  , 
e  fuccedeva  in  una  diftanza  notabile  .  In  altre  meno  volati¬ 
li  e  piu  grofse  fi  vedeva  più  lento  ,  e  doveafi  avvicinar 
molto  il  vetro  al  corpo  leggiero.  Di  più  in  alcune  la  for¬ 
za  elettrica  confervavafi  con  qualche  minorazione  fino  ad 
un  minuto,  anche  dopo  cefsato  lo  firopicciamento  ,  ed  in 
altre  per  pochi  fecondi,  ed  in  altre  fi  può  dire  che  termi¬ 
nava  appena  aveva  cefsato  di  ftrofinar  il  vetro  ;  giacché  in 
tutti  quelli  piccioli  fperimenti  cercavo  d’  indagare  la  forza 
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elettrica  delle  droghe  fubito  che  avea  cefsato  di  sfregarlo  o 
colla  palma  della  mano  ,  o  fui  panni  come  fuol  farfi  dell’ 
ambra  ,  od  altro  limile  per  farla  attrarre  la  paglia  .  Con 
un  tal  metodo  mi  fono  affaticato  per  lungo  tratto  di  tem¬ 
po  di  penetrare  al  pcffibile  1’  attività  degl’  ingredienti  nel¬ 
la  intonacatura  de’  miei  cilindri  ,  dopo  di  aver  veduto  ciò 
che  ne  fcriveano  gli  Autori,  per  valermene  ne’cafi  che  mi  fi  fo¬ 
no  prefentati .  L’Arte  Chimica,  replicherò  nuovamente,  potreb¬ 
be  fcoprir  molto,  e  riufcire  di  gran  giovamento,  oltre  quello 
rinvenir  potrebbero  i  veri  Profefìori  della  Medicina  ftudiando  fu 
quella  materia,  e  compiacendofi  di  far  nuovi  fperimenti. 

Il  vero  Medico  già  fappiamo  eh’  effer  dee  buon  Fifico  , 
e  Fifico  fperimentato.  L’efercitare  la  medicatura,  anche  co- 
nofeiuta  la  natura  delle  malattie,  coll’ applicare  al  paziente 
i  foli  rimedj  fuggenti  da  un  Ricettario  imparato  a  memo¬ 
ria,  non  può  effere  per  lo  più  che  pregiudicevole  all’Arte, 
al, Medico  fleffo,  e  all’ammalato.  Ma  la  Fifìca  cognizione 
de  rimedj,  il  penetrare  la  maniera  con  cui  operano,  c  ’l 
faperli  accrefcere,  diminuire,  alterare,  e  adoperarli  a  tem¬ 
po  opportuno,  recano  riputazione  all’Arte,  decoro  al  Profef- 
fore,  follievo  e  fanità  al  paziente;  effetti  tutti  che  lo  Au¬ 
dio  ,  e  le  fperienze  fatte  con  una  vera  dilettazione  fifìca 
produr  porrebbero  col  mezzo  della  nuova  Medicina  Elettri¬ 
ca  .  Nè  dobbiamo  immaginarci,  dirò  col  parere  di  uno  de’ 
più  celebri  Profeifori  di  Europa,  che  quella  medicatura  deb¬ 
ba  applicarfi  inconfideratamente  fenza  la  dovuta  preparazio¬ 
ne  ,  quando  fa  pofìibile  il  farlo  fecondo  le  circoflanze  dei 
cafo  ,  e  fenza  guaflare  coi  difordini  ciò  che  va  operando 
di  bene  nel  noflro  corpo  1’  Elettricifmo ,  e  fenza  fìudiare 
con  una  regolata  convalefcenza  di  confervare  quel  benefìzio 
che  avrà  cfso  apportato  .  Quanto  maggior  effetto  pofliam 
pervaderci  che  fieno  per  produrre  gli  effluvj  Elettrici  pe¬ 
netrando  in  un  corpo  preparato  a  riceverli  ,  di  quello  fa 
in  un  altro  ripieno  d  impedimenti  acquiftati  dai  replicati  di¬ 
fordini?  Quanto  maggior  beneficio  non  riceverà  l’ammalato, 
fe  nel  tempo  che  per  configlio  del  Medico  dee  ftar  fogget- 
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to  alla  Elettrizzazione  medicata ,  non  controopererà  cogli 
fregolamenti  fpezialmente  nelle  cofe  naturali  ?  Di  quanto 
maggior  durata  farà  il  vantaggio  ricevuto  dall’EIettrifcifmo 
fe  procederà  nella  convalefcenza  con  una  giuda  regola  in 
particolare  guardandoli  da  tutto  ciò  che  cagionogli  prima  il 
fofferto  incomodo?  Tutte  quede  fono  cofe  che  il  faggio  Pro- 
fefsore  dee  preferirgli  prima  ,  nel  mezzo  ,  e  dopo  la 
cura,  con  quell’ordine  che  faprà  ben  didinguere  per  necef- 
fano  colla  fua  cognizione;  di  cui  però  non  fi  pofsono  afse- 

gnar  regole  fifse,  imperocché  variar  pofsono  fecondo  l’età 
il  tempo,  e  il  cafo.  * 

L’  Aria  certamente  eh’ è  il  nodro  piò  particolar  Elemen¬ 
to,  in  cui,  e  per  cui  viviamo,  dee  efser  quella  fopra  la  qua¬ 
le  bilogna  avere  una  (ingoiare  ifpezione  .  Molto  più  che 
col  mezzo  di  efsa  refa  piò  pura  coll’Elettricifmo,  e  medi¬ 
cata  ed  impregnata  di  nuovi  efduvj  fottilidìmi  e  medicina¬ 
li  ,  c  introduce  alterazione  nei  fluidi  e  quedi  facendo  impe¬ 
to  ne  folidi  producono  il  defiderato  effetto  per  una  drada 
fottiliflìma  e  impercettibile  .  Alcuni  terminata  la  operazione 
elettrica  fi  fono  incontanente  podi  a  letto  ,  ed  in  quedi  1’ 
efito  Icmpre  ha  corrifpodo  alla  intenzione,  e  bene  fpefso  li 
è  veduta  una  crifi  Palmare  .  Qual  difordine  non  farebbe  di 
una  pedona  medicata  in  tal  guifa  ,  che  lì  andafse  inconta¬ 
nente  ad  efporre  alla  inclemenza  di  un’  aria  troppo  rigida 
o  troppo  impetuofa,  o  di  foverchio  umida  e  ripiena  di  neb¬ 
bia  ?  Se  procura  di  guardarfene  ognuno  che  abbia  fatto  un 
poco  di  moro  draorainario  e  violento,  almeno  finche  i  pori 
fono  ancot a  aperti,  perchè  non  fe  ne  avrà  da  guardare  que- 
da,  in  cui  i  pori  tutti  fono  penetrati  da  un’aria  fottilidima 
e  totalmente  diverfa,  e  da  cui  è  data  circondata,  e  che  ha 
refpirata  per  qualche  minuto  almeno  di  tempo  ?  Qual  dan¬ 
no  non  apporterebbe  a  chi  avefse  fuperato  un  male  pro¬ 
dotto  da  putredini  cagionate  da  indigedione,  ed  a  cui  fof- 
fe  data  procurata  la  dovuta  concozione  colla  Elettricità 
fe  appena^  un  poco  rimefso  ,  e  fentendolì  un  poco  duz- 
zicato  dall  appetito,  come  fuole  avvenire  in  tal  cafo,  li  daf- 
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fe  incontanente  allo  ftravizzo  ?  Ma  fu  quello  non  fa  di  me- 
fìieri  f  ellenderfi  di  vantaggio  :  un  cenno  ballar  dovrebbe 
al  paziente  ;  nè  il  Medico  ha  bifogno  di  fuggerimenti  in  tal 
propofito  .  Tanto  balla  per  far  vedere  che  il  rimedio  dell’ 
elettricifmo  Medico  non  è  da  adoperarfi  alla  cieca  }  e  che 
il  Medico  Fifico  può  ,  e  dee  avere  gran  parte  nella  cura 
dell’  ammalato  ,  anche  colle  fole  regole  dell’  Arte  Medica 
comune  , 
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A  quali  malattie  fino  al  prefente  fi  a  fi  ritrovata  giovevole 
la  Medicatura  Elettrica  dalle  guarigioni ,  e  cure  fatte  in  varie 
parti  d' Italia  ,  ed  a  quali  per  confeguen^a  pojfiam  credere  c/S 
e ftender  fi  pojja . 


CAP.  IX. 

NE  (fona  cofa  certamente  a  mio  credere  può  fervir  me¬ 
glio  a  dimoftrare  a  quai  mali  riulcir  pofsa  giovevole 
la  Medicina  Elettrica,  quanto  V  addurre  gli  fperimenti  re¬ 
plicati  in  var;  luoghi  (opra  mali  della  ftefia,  ed  anche  di  di¬ 
verta  natura  .  Efporronne  dunque  alcuni  di  quelli  da  me  fat¬ 
ti  fra  i  molti,  narrerò  quelli  fatti  da  alcuni  difiintifiìmi  Pro- 
fefsori  di  Medicina  ,  e  di  Fifica  in  altre  parti  di  Europa  , 
e  da  quelli  fi  potranno  comprendere  non  folamente  i  cali  , 
ne’ quali  fi  può  con  fondamento  aderire  che  giovar  pofsa 
la  Elettricità  ;  ma  eziandio  il  Medico  Filìco  potrà  dedurne 
a  quali  fi  potefse  eftendere  in  avvenire . 

Per  dire  adunque  qualche  cofa  delle  fperienze  fatte  da 
me,  non  iftaro  a  replicare  quelle  già  pubblicate  nell’  accen¬ 
nata  mia  lettera  per  efsere  abbaftanza  note  .  Nè  meno  mi 
tratterrò  a  volerne  qui  provare  la  verità  contro  chi  fi  com¬ 
piacque  di  fpacciarle  per  favolofe,  poiché,  oltre  V  averle  fitte 
alla  prefenza  di  teftimonj  dottifiìmi  e  degni  di  tutta  la  fede 
attualmente  viventi  ,  f  afserzione  di  un  uomo  onefio  ,  non 
vifionario,  può  ballare  per  prova  di  una  verità  difìnterefsata 
contro  la  negativa  di  alcuni  pochi  lluzzicati  da  una  forfè  trop¬ 
po  pretendente  pervicacia,  o  dagli  ftimoli  di  un  vergogno- 
io  interefse  .  Sorpafsando  adunque  le  già  dette,  verrò  ad  al¬ 
cune  fatte  pofieriormente. 

Nella  mattina  del  giorno  13.  di  Settembre  1  747.  fu  con¬ 
dotto  da  me  con  un  biglietto  del  Sig.  Dottor  Bernardino  Grap¬ 
pini  accreditato  Medico  di  quello  Spedale  degl’  Incurabili  , 
un  Religiofo  Laico  Somafco  ,  che  chiamafi  Giovanni  Duri- 
ghello  in  età  di  circa  6 5.  anni  refo  paralitico  da  due  anni 
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con  debilitazione  notabile  di  tutta  la  parte  finillra,  e  colla 
lingua  balbuziente  a  fegno,  che  difficilmente  capi  vanii  le  lue 
indiftinte  voci.  Non  potea  reggerli  in  piedi  ,  ma  cammina¬ 
va  folienuto  fotto  le  braccia  da  un  fuo  parente  fecolare  che 
lo  avea  condotto  in  barca,  gli  fvagava  la  mente,  ftando  col¬ 
la  bocca  mezzo  aperta  come  sbalordito  ,  ed  avea  un  forte 
tremore  ,  fpezialmente  nel  braccio  lefo.  L’  accennato  degnif- 
fimo  Profeflòre  me  lo  raccomandava  vivamente  nel  fuo  bi¬ 
glietto,  fervendomi  che  lo  giudicava  appunto  un  cafo  da 
fperitnentare  la  Medicina  Elettrica. 

Fattolo  dunque  condurre  nella  mia  camera,  feci  lafciarlo 
in  piedi  da  fe;  ma  fe  follecitamente  non  gli  veniva  prefta- 
to  foccorfo  cadeva  fupino  a  terra,  non  avendo  forza  nelle 
calcagna,  ma  fentendofi,  fempre  che  reflava  in  piedi  ,  co¬ 
me  dille  chi  era  feco,  quafi  tirato  in  dietro  a  forza.  Porto¬ 
lo  però  a  federe  cominciai  ad  interrogarlo  delle  circollanze 
di  quello  fuo  male,  da  elfo  chiamato  fluffione,  come  rilevai 
dalla  interpetrazione  ,  che  facevami  de’  fuoi  tronchi  detti  il 
Parente.  Da  quell’ultimo  appunto  ricavai  alcune  cofe  ne- 
celfarie  a  faperfi  ;  e  fentitogli  il  polfo  quale  fuol  cfsere  or¬ 
dinariamente  in  fimili  cafi  ,  mi  pefi  all’  imprefa  di  tentare 
la  Elettrizzazione  medicata  col  valermi  fui  principio  di  un 
cilindro  intonacato  con  bengivì  .  Fu  dunque  pollo  fulla  fo- 
lita  calfettina  di  pece  per  dar  principio  alla  operazione  ;  ma 
perchè  non  fi  poteva  reggere  fui  piedi,  riufeì  quella  prima 
prova  molto  interrotta  ,  mentre  dovea  follenerlo  il  parente 
o  qualche  altro  ,  e  nell’  atto  della  elettrizzazione  facevo  lo 
lafcialfe  un  momento  per  non  impedire  il  corfo  agli  effluvj 
e  f  effetto,  ed  io  allora  lo  toccavo  incontanente  facendogli 
ufeire  le  fcintille  dalla  parte  offefa  ;  indi  alla  minaccia  che 
facea  di  cadere  ,  venendo  folienuto  fi  cefsava  dall’  elettriz- 
zamento . 

Continuai  in  quella  guifa  per  circa  due  minuti  di  tem¬ 
po,  indi  lo  feci  federe  ed  achetarli  alquanto  ,  e  interrogato¬ 
lo  mi  difse  fentirfi  un  poco  follevato  ,  e  di  fatti  il  polfo 
era  alquanto  più  molle  .  Un  quarto  d’ora  dopo  replicai  la 
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operazione ,  nella  quale  flette  da  fe  ritto  fui  piedi  qualche 
momento  di  più,  e  tremava  meno,  moflrand’ anche  un  poco 
più  fciolta  la  favella  .  Fatta  quella  feconda  operazione  per 
altri  due  minuti,  dopo  averlo  fatto  ripofare  per  una  mezz’ 
ora,  lo  licenziai,  dicendogli  che  ritornafse  il  dopo  pranzo  , 
e  preferendogli  l’andare  a  cafa  colla  barca  ferrata  per  guar¬ 
darli  dall’aria,  lo  ftar  regolato  nel  cibo  ec. 

Ritornato  nel  dopo  pranzo,  appena  mi  vide  che  con  voce 
più  ferma  e  faccia  più  lieta  e  ridente  efclamò,  che  li  fenti- 
va  migliorato  aliai  ,  che  avea  ripofato  un  poco  ,  e  ficcome 
mai  non  poteva  ufeire  di  cafa  nel  dopo  pranzo  nè  pure  in 
barca  da  tanto  tempo  ,  così  quello  era  ,  diceva  egli,  il  pri¬ 
mo  giorno  in  cui  avea  fatta  quella  prova  .  Tornai  ad  elet¬ 
trizzarlo  ,  e  cominciò  a  ftar  fermo  fulle  refine  fenza  che  al¬ 
cuno  più  lo  foftenefse,  e  dopo  una  feconda  e  terza  elettriz¬ 
zazione  fatta  nello  fteflò  dopopranzo  interpolatamente  con 
altro  vaiò  cilindrico  fpalmato  con  gomma  lacca  ,  bengivì  , 
bdellio  ec.  fece  qualche  pafso  perla  camera  da  fe,  e  poi  fi 
mile  a  pafseggiare  un  poco,  ufcì  e  rientrò  nella  camera,  a- 
feendendo  e  difeendendo  due  gradini,  fe  gli  fermò  il  tremo¬ 
re  del  braccio,  fi  levò  colla  finiftra  il  berrettino,  e  fi  efpri- 
meva  competentemente  bene  . 

E’ notabile,  che  toccandolo  io  con  un  ferretto  d’  argento 
fulla  mano  oftefa,  da  ogni  parte  di  efsa  fcaturivano  con  cre¬ 
pito  le  folite  fcintille,  ma  fotto  al  primo  nodo  dell’  indice 
dove  fi  unifee  alla  mano  flava  un  poco  gonfio  ,  nè  traman¬ 
dava  fcintille,  nè  fentivafi  confeguentemente  crepito  alcuno  . 
Mi  oftinai  a  picotarlo  in  quel  fito,  e  tanto  durai,  che  cir¬ 
ca  dopo  un  minuto  di  tempo  mandonne  alcune  con  furia  , 
feguitando  pofeia  una  dietro  l’ altra  con  crepito  difiinto  ;  ed 
allora  fu  quando  cominciò  a  moftrarfi  fenfibile  il  miglio¬ 
ramento. 

_  Fattolo  federe  e  ripofare,  giacché  poteva  parlare  con  mag¬ 
gior  facilità,  narrommi  che  in  quel  fito  due  anni  prima,  nell’ 
atto  di  frullare  la  cioccolata,  avea  fentito  a  calare  come  una 
materia  interna  ,  che  non  fapea  efprimere,  la  quale  fui  fat- 
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to  gli  avea  addormentato  tutta  la  mano  ,  il  braccio  e  tut¬ 
ta  la  parte  finifira,  con  lefione  poi  della  lingua  e  del  capo, 
e  che  colà  avea  avuto  origine  il  fuo  male  da  efso  lui  prfi 
ma  riputato  per  flufììone.  Dopo  la  elettrizzazione  gli  com¬ 
pariva  in  quel  fico  un  rodo  re  della  grandezza  di  un  ducato 
con  alcune  minutiffime  pufiulette,  che  fui  principio  gli  du¬ 
ravano  un’ora,  e  poi  fino  da  un  giorno  all’  altro ,  oltre  una 
copiofa  e  tenace  falivazione  che  fegli  movea.  Notai  che  ne’ 
lìti  contigui  a  quella  macchia  la  fcintilla  compariva  di  un 
colore  tirante  al  paonazzo. 

Dopo  di  edere  fiato  il  giorno  feguente  in  ripofo  ,  ritor¬ 
nò  il  dì  i  5.  nel  dopo  pranzo  il  ncftro  Religiofo  migliorato 
di  molto;  così  continuando  ogni  giorno  più,  a  legno  che  nello 
fpazio  di  fette  giorni  veniva  e  tornava  da  fe  folo  per  terra  , 
fi  veftiva  e  calzava  da  fe  ,  provando  fidamente  difficoltà  di 
rivoitarfi  da  una  parte  all’  altra  nel  letto  la  notte  .  Venne 
un  giorno  fra  quelli,  e  fu  quello  dei  20.  atterrito  e  pollo  1* 
animo  in  qualche  dejezione,  perchè  faputafi  la  cofa  ,  alcuni 
gli  difiero,  e  fra  quelli  un  Chirurgo,  che  con  quello  ftrava- 
gante  rimedio  fi  procacciava  una  morte  repentina ,  che  que¬ 
lla  gli  foprafiava  a  momenti  ,  forfè  nell’  atto  della  Elettriz¬ 
zazione,  e  che  il  fuo  miglioramento  era  fucato.  Gli  feci  co¬ 
raggio,  e  di  fatti  veggendo  l’avanzamento  così  fenfibile  del 
proprio  fiato,  continuò  finché  mi  portai  in  Villa,  avendomi 
però  prima  fervito  di  un  nuovo  cilindro  intonacato  con  bal¬ 
samo  Peruviano  ,  bdellio  ,  fagapino  ,  tacamaaca  ,  bengivì  y 
caragna  ,  gomma  lacca  ,  opoponace ,  carabe  ,  caftoreo  ,  can¬ 
fora  ec. 

Ritornato  che  fui  dalla  Villa  p  a  fiat  a  il  Novembre,  tornò 
il  buon  Religiofo,  nè  il  cangiamento  delia  Ragione  e  i  tempi 
fciroccali ,  che  allora  correvano,  gli  aveano  prodotto  altro 
pregiudizio  che  un  poco  di  aggravamento;  cofa  che  alla  pri¬ 
ma  elettrizzazione  fvanì.  Nel  giorno  degli  li.  Dicembre  in 
cui  fui  favorito,  come  dilli  di  fopra  ,  della  vifita  del  fopral- 
lodato  dottiffimo  Cavaliere  Sig.  Abate  Mellarede  in  compa¬ 
gnia  del  P.  Concilia  e  d  un  altro  Religiofo  di  quefio  Con¬ 
vento 
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vento  del  Rofario,  per  buona  forte  venne  anche  il  P.  So- 
mafeo,  e  qui  ebbe  campo  il  Sig.  Abate  di  ricercare  a  bell’ 
agio  da  quello  Religiofo  le  circoftanze,  e  la  medicatura  del 
fuo  male.  In  fatti  rilevò,  come  feppi  averfi  efprelfo  nella 
di  fopra  mentovata  fua  relazione,  quanto  delìderava  fapere 
non  folamente  in  quello  Religiofo,  nel  quale  la  elettrizzazio¬ 
ne  avea  prodotti  effetti  meravigliofi  ,  e  che  continuava  a 
lame  ufo,  ma  eziandio  in  altra  perfona  fu  cui  vide  operare 
per  la  prima  volta. 

Riferì  dunque  il  nollro  diUintiffimo  e  Scienziato  Cavalie¬ 
re  :  che  il  Religiofo  Somafco  era  flato  attaccato  due  anni 
prima  da  una  paralifi  fu  tutta  la  parte  fini  lira,  la  quale  avea 
cominciato  dalla  mano  ,  e  da  di  là  fi  era  ellefa  per  tutta 
quella  metà:  che  non  parlava  più  in  maniera  intelligibile, 
ma  folamente  balbutendo:  che  non  poteva,  fe  non  con  forn¬ 
irla  difficoltà  fervi  rii  delia  mano  ,  fpezialmente  per  portarla 
alla  bocca:  che  gli  era  quafi  impoffibile  il  camminare:  che 
gli  sforzi  che  faceva  per  avanzare  un  palfo,  lo  facevano  re¬ 
trocedere  di  molti:  e  che  ad  ogni  picciolo  movimento  veni¬ 
va  agitato  da  un  violento  tremore.  Che  ritrovandofi  in  que¬ 
llo  flato  fi  era  venuto  alla  elettrizzazione  medicata  ,  e  che 
colf  ufo  di  cotello  nuovo  rimedio  applicato  fulla  lingua,  fui 
la  gamba,  e  fulla  mano  avea  acquillato  l’ufo  di  tutte  le 
fopraddette  parti  ,  mettendofi  le  mani  alla  bocca  e  al  cap¬ 
pello  fenza  difficoltà;  che  parlava  con  facilità  ;  che  cammi¬ 
nava  francamente  portandofi  a  piedi  e  folo  dalla  Chiefa  del¬ 
la  Salute  a  S,  Giovanni  Decollato  (  dov’  era  allora  la  mia 
abitazione  )  eh’  è  lo  Hello  che  attraverfare  ,  die’  egli  ,  la 
Città  di  Venezia;  e  che  finalmente  avea  fapute  tutte  quelle 
particolarità  dalla  bocca  del  Religiofo  medefimo  ,  il  quale 
gli  avea  raccontato  quello  miracolo  della  Elettricità  Medica 
con  un  aria  di  piacere  e  di  fincerirà  che  perfuade.  Soggiu- 
gne  ancora  che  reftavagli  qualche  debolezza  ed  un  poco  di 
legger  tremore,  e  che  continuava  la  medicatura,  come  vi¬ 
de  egli  Hello.  Olfervò  il  Sig.  Abate  che  facendofi  rofsa  quel¬ 
la  parte  della  mano  già  detta,  da  cui  procuravo  con  nug- 


gior  attenzione  di  fare  fcoppiare  le  fcintille  ,  comparivano 
poi  alla  cute  certe  macchiette  ofcure  ,  le  quali  nel  princi¬ 
pio  della  cura  erano  molto  più  fenfibili  ,  e  ’i  rortore  afcen- 
deva  come  una  ftrifcia  larga  più  di  un’  oncia  verfo  la  fpal- 
la,  quantunque  io  non  operarti  allora  che  fulla  mano.  Poi¬ 
ché  il  noftro  Religiofo  era  per  1’  addietro  inabile  a  fcrivere 
pel  tremore  refo  quafi  univerfale,  così  nello  ftefio  giorno  in 
teftimonianza  del  fuo  notabilirtimo  miglioramento  portommi 
•un  Sonetto  da  elfo  comporto,  e  fcritto  in  lingua  Veneziana , 
nel  quale  efponeva  i  partati  Tuoi  incomodi,  e  ’l  gran  vantag¬ 
gio  ricevuto  dalla  Elettrizzazione  Medica.  Il  fuddeto  Cava¬ 
liere  lo  lerte  e  ne  volle  copia,  e  parmi  aver  intefo  che  l’ab¬ 
bia  efporto  nella  fovrammentovata  fua  Relazione  ,  come 
una  dichiarazione  fatta  dall’  ammalato  ftertò  della  guarigione . 
Coterto  buon  Padre  arrivato  che  fu  il  rigore  della  Ragione 
e  ritrovandofi  in  buono  Rato,  lafciò  di  venire  ,  ed  al  pre- 
fente  che  rtamo  alla  fine  di  Gennajo  1749.  è  libero  dai 
gravirtimi  fovraccennati  incomodi  ,  ma  fi  ritrova  aggravato 
nelle  gambe,  nelle  quali  arterifce  ertergli  calata  la  flurtìone 
che  ha  lafciato  libero  il  rimanente  ,  ed  attende  la  Ragione 
migliore,  per  ritornare  da  me  ad  elettrizzarfi  ,  e  liberarfi  , 
com’  egli  fpera,  da  quello  refiduo  tollerabile  di  un  male  gra- 
vofirtìmo  e  pericolofo. 

L  altra  perfona  fu  cui  ebbe  occafione.il  fuddettoSig.  Abate 
di  vedere  il  cominciamento  della  operazione,  fu  il Sig. Pievano  , 
o  vogliam  dire  Parroco,  della  Chiefa  di  S. Giovanni  Decolla¬ 
to  .  Quelli  da  qualche  tempo  provava  uno  rtupidimento  in 
tutti  gli  articoli  delle  mani  accompagnato  da  enfiagione  dura 
in  tutta  la  mano  fopra  e  fotto ,  che  non  poteva  ferrarla  , 
quando  volea  impugnare  o  rtrignere  qualche  cofa  ;  anzi  era 
cortretto  per  unirle  in  forma  di  mezzo  pugno  di  piegare 
sforzando  le  dita  ad  una  ad  una  ,  nè  poteva  far  avanzare 
mai  1  ertremità  di  erte  dita  fino  alla  palma,  perchè  renava¬ 
no  Tempre  a  mezz’  aria  lontane  da  erta  intorno  a  mezz’  on¬ 
cia,  e  di  più  provava  lo  ftefio  incomodo  nelle  ginocchia  a 
fegno  che  non  poteva  piegarle.  Venne  quello  degno  Sacer¬ 
dote 
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dote  da  me  nel  giorno  medefimo  in  cui  vi  fi  trovava  il  Sig. 
Abate  coi  due  Padri  Domenicani  della  GlTervanza,  nel  tem¬ 
po  appunto  che  flava  egli  offervando  gli  effetti  elettrici  nel 
Somafco,  e  che  tutti  1’  interrogavano  di  ciò  che  gli  era  ac¬ 
caduto.  Venne  dunque  il  Pievano,  prevenuto  però  contro  la 
elettrizzazione  tanto  femplice  che  medicata,  full’  afTerzione 
del  proprio  Medico  che  1’  accompagnava .  Per  verità  all  in¬ 
tendere  la  fua  venuta  reflai  forprefo,  effendomi  nota  già  pri¬ 
ma  la  fua  prevenzione  ,  nè  potei  a  meno  di  non  riceverlo 
naturalmente  con  un  aria  di  ammirazione  ,  la  quale  crebbe 
in  me  molto  più  quando  feco  lui  vidi  il  fuo  Medico.  Que¬ 
llo  fu  fubito  interrogato  dal  noflro  Sig.  Abate  fopra  quefk 
materia  ;  ma  egli  come  uomo  fincero  confefsò  fchiettamente 
di  non  aver  mai  intefo  a  parlare  della  Elettricità  ,  fe  non 
per  la  voce  fparfa  degli  fperimenti  eh’  era  venuto  a  vede¬ 
re  ,  e  che  nulla  avea  fino  allora  veduto  ,  o  letto  fu  tal 
propofito. 

Dopo  di  aver  aneli’  effo  intefo  ciò  che  raccontava  di  fe 
Ifefso  il  P.  Somafco,  e  dopo  di  aver  veduta  in  efso  la  ope¬ 
razione  ,  permife  al  Sig.  Pievano  di  farne  la  prova .  Alla  fe¬ 
conda  elettrizzazione  potè  quelli  unire  1’  dlremità  delle  dita 
alla  palma  ,  e  dimenarle  tutte  infieme  molto  liberamente  . 
Ritrovollo  il  noflro  Cavaliere  il  giorno  dopo  ,  pure  in  mia 
cafa  ,  e  narrogli  aver  goduto  della  libertà  acquiflata  di  chiu¬ 
der  la  mano  ,  finché  venendo  obbligato  dal  proprio  minifte- 
ro  ad  ufeire  di  cafa  per  afiiflere  ad  un  moribondo  nel  mez¬ 
zo  della  fredda  notte  con  fuo  patimento  ,  fi  era  ritrovato 
al  fuo  ritorno  nella  prima  difficoltà  .  Ma  quella  di  nuovo 
cedette  alla  forza  della  Medicatura  Elettrica  ,1  e  in  quello 
flato  lafciollo  il  Cavaliere  ,  che  il  giorno  dopo  partì  per 
Bologna,  dove  pure  all’ Accademia  efpofe  anche  quello  fpe- 
rimento  nella  fua  relazione. 

Ritornato  nuovamente  il  Sig.  Pievano  narrò  di  aver  ferrata 
ed  aperta  colla  chiave  impugnata  con  forza  una  porta;  cofa 
per  efso  prima  imponìbile  ,  ed  in  oltre  aver  fatte  tutte  le 
genuflelfioni  nel  celebrare  la  Mefsa  con  agilità  ,  dove  pri¬ 
ma 


ma  s’inchinava  (blamente  ;  e  di  nuovo  elettrizzato  partifti  . 
Fatteli  poi  le  giornate  nebbiofe  e  fciroccali  all’eftremo,  lafciò 
di  più  venire,  perfuafo  piuttofto  che  una  generale  purgazione 
metodica  fotte  per  giovargli  più  ficuramente  della  Elettricità, 
giudicata  da  taluno  per  un  rimedio  troppo  precipitofo  e 
violente,  per  non  dire  diabolico,  il  cilindro  adoperato  per 
elfo  conteneva  due  onde  di  balfamo,  ed  una  di  bengivh 
Non  potto  però  in  quello  luogo  lafciar  di  far  commemo¬ 
razione  di  una  tellimonianza  che  con  fomma  gentilezza  ha 
voluto  fare  il  più  volte  lodato  Sig.  Abate  nell’  accennata  fua 
Relazione  di  un  fatto  avvenutomi  il  giorno  5.  di  Giugno 
1747.  alla  prefenza  del  celebre  P.  Maeftro  Mifsori  Roma¬ 
no  de’ PP.  Minori  Conventuali,  e  del  P.  Maeftro  Marmonti 
della  fletta  Religione,  e  di  altri  foggetti  diftinti.  Cafo  già 
pubblicato  nella  Lettera  ftampata  della  Elettricità  Medica  , 
come  notabile,  ed  avvenuto  nella  pedona  di  un  degniftimo  e 
dotto  Prelato  ,  ma  impugnato  e  contrattato  da  molti  mal  ef¬ 
fetti  alla  Elettricità  ftefsa,  benché  confermato  da  tanti  illu- 
fìri  foggetti  tutti  viventi  .  Mi  fervirò  dunque  delle  precife 
parole  del  fuddetto  Cavaliere  cortefemente  tratte  dalia  fua 
Relazione  e  favoritemi  ,  come  le  altre  fopra  riferite  ,  e  ciò 
farò  tanto  più  volentieri  quanto  con  ciò  apparirà  la  infuftiften- 
za  della  voce  artifiziofamente  difteminata  da  alcuni  contro  1’ 
integrità  e  candidezza  di  efso  Prelato  (  che  alla  prefenza  de¬ 
gli  accennati  teftimonj  confefsò  1’  incomodo  da  tanti  anni  pa¬ 
tito  col  follievo  improvvifo  ricevutone  )  che  non  era  mai  Ita¬ 
lo  foggetto  ad  un  tal  male,  e  da  altri  che  collantemente  aderi¬ 
rono  aver  egli  detto  a  luoi  conofcenti  non  averne  ritratto  fol¬ 
lievo  alcuno.  Ecco  dunque  le  fue  precife  parole. 

•  Outre  ces  deusfaits ,  (  cioè  del  P.  Somafco  e  del  Sig.  Pie¬ 
vano  }  dont  j  ai  età  temoni ,  jc  putì  en  ajjurer  un  autre  . 
C  ejl  celui  de  Monfeigneur  Donadom  Eveque  de  Selenico 
r  apporle  dans  la  Lettre  imprimee  .  le  /’  aj  par  le  temoigna- 
ge  du  P-  Daniel  Concina  (  qui  ne  connoi [Joit  pas  Mr:  Pina¬ 
ti  avant  que  f  all  affé  a  Veni f e  ,  &  qui  La  •vu  avec  moi 
pour  la  premiere  fon  )  &  par  celili  d'  autres  Religieus  Do- 
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menicains  du  Couvent  du  Rofaire  ,  que  cet  Eveque  fut 
ces  Peres  peu  de  jours  apres  la  guerifon ,  la  leur  rac¬ 
conta  avec  une  joj e  infìnte ,  &  qui  le  virent  tous  avec  un 
e  gal  e  [urprife ,  V  ayant  connu  auparavant . 

Ma  palliamo  alle  cure  fatte  dopo.  Portatomi  a  villeggia¬ 
re  ne’  monti  Euganei  ,  ed  avendo  meco  la  macchina  &con 
alcuni  cilindri  medicati,  notai  in  primo  luogo  una  differen¬ 
za  fenfibile  negli  effetti  filici  della  Elettricità  che  operava 
con  forza  maggiore,  probabilmente  per  la  maggior  fottigliez- 
za  e  purità  dell’aria.  Correvano  allora  colà  molte  febbri  reu¬ 
matiche  intermittenti  ,  folito  frutto  della  troppo  fregolata 
ffagione  autunnale  ,  ne  fra  que  Villici  c’  era  maniera  di 
tacciarle,  giacché  neffuno  volea  affoggettarfi  al  Medico,  nè 
alla  Chinachina.  Penfai  allora  d’ intonacarne  un  cilindro,  le¬ 
gandola  col  folito  peruviano  ed  un  poco  di  ottimo  (torace 
in  lagrima,  e  cominciai  ad  elettrizzare  tutti  i  febbricitanti 
di  tal  natura,  che  mi  vennero  alle  mani  .  Le  prime  volte 
dovetti  far  la  prova  irregolarmente,  poiché  i  Villici  impie¬ 
gati  ne’ lavori  della  campagna  tutto  il  giorno,  ancorché  feb¬ 
bricitanti  non  aveano  ore  più  comode  di  quelle  della  fera, 
e  pafiàto  eh  era  ad  efiì  il  rigore  del  freddo  venivano,  ancor¬ 
ché  la  febbre  foffe  ancora  in  aumento  ,  ond’  io  per  vedere 
qual  effetto  ne  forriffe  ebbi  occafione  di  elettrizzarne  nel  ri¬ 
gore  del  freddo  ,  nell  incremento  ,  nella  declinazione  della 
febbre,  e  taluno  anche  nelle  giornate,  o  almeno  ore  libere. 
Alla  prima  giornata  della  operazione,  o  al  più  alla  feconda 
non  ritornò  più  la  febbre,  reftandone  affatto  libere  nove  per- 
fone  di  età  e  di  feffo  differenti.  Vero  è  che  coloro  che  fu¬ 
rono  elettrizzati  nel  tempo  che  la  febbre  fi  ritrovava  in  de¬ 
clinazione  ,  il  follievo  fi  vide  più  follecito,  poiché  ad  alcu¬ 
ni  non  ritornò  più,  come  pure  avvenne  a  quelli  eh’  elet¬ 
trizzai  nelle  ore  libere,  fpezialmente  a  i  più  giovani  di  età, 
ma  agli  altri  che  ricevettero  1’  elettrizzamento  nell’aumento, 
fi  dovette  replicare  anche  ne’ giorni  fuffeguenti.  Si  refe  offe r- 
vabile  però,  che  toccato  il  polfo  prima  che  fi  affoggettaffero 
alla  elettrizzazione,  e  toccato  dopo,  fi  rilevava  un  "moto  in 
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elfo  ben  diverto,  anzi  fentivafi  in  qued’  ultimo  tempo  quel¬ 
la  uguaglianza  che  non  vi  fi  fentiva  prima;  e  ritornando  in 
quelli  il  giorno  corrifpondente,  la  febbre  che  non  avea  potu¬ 
to  arredarli  per  la  operazione  fatta  fuor  di  tempo,  ritornava 
affai  più  moderata.  Un  ragazzo  di  fei  in  fette  anni,  il  quale 
appunto  fu  elettrizzato  in  tempo  del  bollore  della  febbre 
ne’  primi  giorni  di  Novembre ,  era  folito  a  provare  un  fred¬ 
do  tollerabile  nell’  accedo,  palfandofela  ancora  fcalzo  e  tre¬ 
mante  a  canto  al  fuoco,  finché  fopraggiugneva  il  caldo.  Elet¬ 
trizzato  che  fu  la  prima  fera,  nel  terzo  giorno  eh’ era  cor¬ 
rifpondente,  perchè  terzana,  fu  nell’  ora  fofpetta  alìalito  da 
un  rigore  di  freddo  così  grande,  e  tremore,  che  non  poten¬ 
do  con  tutta  la  fua  vivacità,  fuperiore  all’età  fua,  tolle¬ 
rarlo  ,  fi  pofe  a  letto  nè  c’  erano  coperte  baftevoli  a  farlo 
achetare.  Indi  dopo  due  ore  cominciò  il  caldo,  fudò  copio- 
famente,  e  di  nuovo  elettrizzato  due  volte  redo  del  tutto 
libero,  e  fano. 

La  cofa  per  verità  diede  materia  di  ragionar  molto  a 
chiunque  n’ebbe  notizia,  fpezialmente  ad  alcuni  infigni  Pro- 
fedòri  di  Medicina.  E’ già  noto  da  tanti  fperimenti  fatti  che 
la  Chinachina  non  ferma  le  febbri  che  prefa  in  fodanza,  e 
le  tinture,  e  gli  edratti  di  efsa  fomminidrati  ai  febbricitanti 
fi  fono  fperimentati  lunghidìmi  e  quafi  inutili  affatto  .  An¬ 
corché,  dicevan  edì,  fi  conceda  che  gli  efduvj  fottilidimi  di 
queda  feorza  vengano  portati  dall'  Elettricifmo  nel  corpo 
umano,  non  fi  potrà  perciò  aderire  che  entrino  fodanzialmen- 
te  e  in  corpo  tangibile  e  fifico  nel  ventricolo  perpafsare  poi  a 
produrre  1’  effetto  febbrifugo  ricercato  .  Contro  però  un  fat¬ 
to  codante,  da  me  allora  più  volte  fperimentato ,  e  dopo 
ancora  in  Venezia  replicato  in  altre  perfone  fempre  felice¬ 
mente,  non  c’è  ragione  in  contrario.  Forfè  il  fuoco  mate¬ 
riale  con  cui  chimicamente  apparecchiafi  queda  droga  collo 
fpirito  di  vino  che  fi  adopera  per  trarne  la  tintura,  e  l’acqua 
di  noce,  di  coccole  di  ginepro,  di  centaurea,  o  di  adenzio, 
che  unite  al  calore  del  fuoco  fervono  per  farne  1’  edratto  , 
diluirono,  o  pure  fanno  volarfene  le  parti  di  efsa  feorza 

più 
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piu  attive  e  fpiritofe,  ovvero  le  legano  in  maniera  che  le 
rendono  inoperofe.  Le  bolliture  fatte  dei  purganti  non  leva¬ 
no  ,  o  almeno  non  ifeemano  fecondo  il  parere  di  Federigo 
Offman  la  loro  forza?  Se,  come  fi  fuppone  ,  la  Chinachi¬ 
na  ferma  e  fofpende  Tumor  febbrile  come  un  alcali  ferma 
il  moto  di  un  acido  legandolo,  coagulandolo,  e  pofeia  pre¬ 
cipitandolo  ,  come  mai  poftìam  fperare  che  ciò  fucceda  quan¬ 
do  fi  difciolgono,  o  fi  legano  le  fue  parti  con  nuove  mate¬ 
rie  atte  a  fpuntare,  o  difeiogliere  le  parti  faline  che  deb¬ 
bono  agire?  Un  alcalico  pieno  di  punti  rigidi  e  frangibili 
e  per  confeguenza  porofo,  mefehiato  colle  acute  di  un  aci¬ 
do  che  lo  penetrano,  forma  la  effervefeenza,  la  coagulazio¬ 
ne  ,  e  la  precipitazione  ;  ma  fe  prima  di  unirli  mefcolere* 
mo  uno  di  quelli  Tali  con  altre  materie  di  natura  diverfa  , 
non  vedremo  piu  nè  l’ effervefeenza,  nè  le  altre  confeguenze 
folite  di  una  tal  mefcolanz,a  .  Nei  cafo  noftro  ,  quando  ne 
fia  intonacato  un  cilindro,  unendo  la  Chinachina  con  mate¬ 
rie  volatili  le  quali  non  pofsano  alterare  le  fue  più  fpiritofe 
particelle  in  maniera  ,  che  ne  feonnettano  la  teffitura  e  con¬ 
figurazione,  come  nel  cilindro  da  me  adoperato  erano  il  Pe¬ 
ruviano  fecco  e  lo  (torace  in  lagrima  ,  allora  fi  porranno 
in  moto  i  fottililfimi  e  più  attivi  effluvj  di  effa  droga  ,  e 
in  foftanza  più  pura ,  benché  al  noftro  occhio  invifibile ,  e  ar¬ 
riveranno  a  far  quell’  effetto  che  fuol  vederfi  in  foftanza 
grofsa  e  palpabile  .  Si  può  credere  ragionevolmente  che  le 
piu  fottili  di  quella  feorza  Peruviana  fieno  le  febbrifughe  ed 
operofe;  e  che  intanto  operi  data  in  foftanza  in  quanto ,  che 
non  fi  poffono  quelle  feparare  dalle  terree,  e  più  grofse  fen- 
za  f  ajuto  del  fuoco  che  le  fnerva  e  difpcrde  ,  e  con  ciò 
fi  crede  che  fia  necefsario  il  darla  quale  fi  compera  fottil- 
mente  peftata.  Ma  col  mezzo  della  elettrizzazione  1’  alcali- 
co  volatile,  eh  e  il  vero  agente  per  legare  e  precipitare 
i  acido  della  febbre  unito  ad  altri  volatili  omogenei,  entra 
purilfimo,  avendo  abbandonate  le  parti  terree  ed  eterogo¬ 
nie,  e  giugne  a  legarlo  impercettibilmente,  e  pofeia  a  pre¬ 
cipitarlo*  Anzi  quello  pare  che  avvenir  potefse  con  un  van- 
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taggio  di  più,  ed  è  che  operando  cosi  depuraro  ,  le  parti 
terree  per  altro  inghiottite  colla  Chinachina  prefa  in  fottan- 
za  ,  ma  qui  rimatte  inoperofe  nel  cilindro  ,  non  fervono  col¬ 
la  propria  impurità  a  cooperare  alla  nuova  fermentazione 
febbrile  e  recidiva,  che  fuol  farfi  per  ordinario  di  nuovo  do¬ 
po  i  quindici,  o  venti  giorni,  o  pure  a  cagionare  quel  gon¬ 
fiore  ,  pefo ,  fvogliatezza  e  inappetenza,  che  fopravvenir  fo- 
gliono  all’ammalato,  fpezialmente  quando  il  più  terreo  di 
efsa  fcorza  non  redi  purgato  per  fecefso. 

Quando  la  cofa  fia  così  ,  e  che  tale  fi  fofse  la  maniera 
di  operare  delle  parti  più  fpiritofe  della  Chinachina,  a  quan¬ 
to  non  fi  potrebbe  avanzare  pel  mezzo  dell’Elettricifmo  l’ufo 
di  efsa  in  mali  piu  pericolofi  e  mortali  ?  E  qualche  tratto 
di  tempo  che  in  Inghilterra  è  flato  ofservato  il  giovamento 
di  quella  fcorza  nella  cura  delle  gangrene  .  Una  tale  fco- 
perta  è  dovuta  al  zelo  ed  all’applicazione  dei  maggiori  Chi- 
rurgi  di  Londra,  come  fi  può  vedere  nel  Trattato  delle  vir¬ 
tù  della  Chinachina  nelle  gangrene  che  il  Sig.  Amyand 
Chirurgo  del  Re  d’Inghilterra  fpedì  manofcritto  all’  Accade¬ 
mia  di  Chirurgia  di  Parigi  }  ed  eccone  le  ofservazioni  più 
cfenziali  che  abbiamo  nelle  Tranfazioni  Filofofiche,  le  quali  po¬ 
tendo  apprettar  molto  lume  nel  cafo  nottro  fpero  non  fia 
per  riufeire  difaggradevole  il  rimettercele  in  memoria  in 
quello  luogo  con  una  forfè  non  inopportuna  digrettìone. 

Il  Sig.  Rushvvorth  Chirurgo  di  Northampton  nel  1715. 
fu  quello  che  ne  fece  il  primo  fperimento  fopra  un  giova¬ 
ne  con  una  gangrena  in  un  piede  .  Siccome  quella  era  ori¬ 
ginata  da  una  cagione  interna  ,  e  che  il  paziente  avea  una 
febbre  intermittente  ,  così  il  Chirurgo  ordinogli  la  China¬ 
china  nel  tempo  della  intermiflìone  ,  e  ’l  fuccefso  forpafsò 
la  fua  afpettazione  }  poiché  non  fittamente  non  ritornò  più 
la  lebbre,  ma  arreftottì  anche  la  gangrena  .  Si  fece  P  ampu¬ 
tazione  della  gamba  fenz’  alcun  accidente,  e ’l  malato  rifta- 
bilnTi  perfettamente.  Comunicò  il  Sig.  Rushvvorth  quella 
fua  ofiérvazione  a  molti  fuoi  amici  ,  e  fra  gli  altri  al  Dot¬ 
tor  Keil  celebre  Medico  di  Northampton  ,  che  la  ricevette. 
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con  tanta  premura  che  ne  fcrifse  a  Londra  ad  altri  Tuoi 
amici;  conligliandoli  a  non  perdere  i’  occafione  di  una  tale 
feoperta  col  farne  varie  prove  .  Non  fecero  effetto  le  efor- 
tazioni;  ma  non  perciò  fi  perdette  di  animo  il  Rushvvorth, 
feguitando  a  difaminare  gli  effetti  della  Chinacbina  nelle 
gangrene,  e  ritrovandofi  in  Londra  nel  1721.  fcriffe  al  ce¬ 
lebre  Sig.  Cavaliere  Hans  Sloane  in  data  dei  13.  Maggio 
una  lettera  che  fu  letta  il  giorno  18.  nella  Società  Reale  , 
in  cui  defcrilTe  con  grand’ efattezza  la  fua  feoperta  del  1715. 
terminando  con  una  offervazione  che  dovea  comparire  inte- 
reffàntiffima  in  un  tempo,  in  cui  la  Francia  e  tutte  le  Na¬ 
zioni  vicine  penfavano  a  cautarfi  contro  la  pelle  ;  ed  era  la 
maniera  con  cui  avea  guarita  con  quella  feorza  del  Perù 
(  elfendo  Chirurgo  Maggiore  del  vafcello  da  guerra  l’Aqui¬ 
la  nel  1  6  p  4.  e  telfendo  le  acque  all’  altezza  di  Ceuta  )  una 
parte  dell’equipaggio,  che  avea  una  febbre  maligna  accom¬ 
pagnata  da  buboni  pellilenziali . 

La  lettera  del  Sig.  Rushvvorth  fece  fovvenire  al  Sig.  Sloa¬ 
ne  che  nel  1  y  o 9.  avea  guarito  colla  Chinachina  il  Dottor 
Ternilfon  allora  Arcivefcovo  di  Cantorbery  che  avea  una 
gangrena  in  un  dito  del  piede  .  Siccome  il  malato  era  in 
età  avanzata  molto  ,  e  debolilfimo  ,  e  che  avea  dei  fintomi 
faftidiofiflìmi  ,  così  il  Sig.  Sloane  gli  avea  fatta  prendere  a 
tutto  rifehio  la  Chinachina  ,  e  in  pochi  giorni  fi  era  diffi- 
pata  la  gangrena  ,  e  1’  Arcivefcovo  viffe  fei  ,  o  fette  anni 
dopo  fenza  nuovo  attacco  di  quello  male.  11  Sig.  Rovve  bra¬ 
vo  Medico  di  Londra  fece  rifovvenire  al  Sig.  Sloane  che  nel 
1717.  o  1718.  aveano  in  un  Confulto  ordinato  lo  flef- 
fo  rimedio  per  una  violente  infiammazione  alla  gamba  che 
minacciava  gangrena  ;  che  la  dofe  era  fiata  di  due  fcrupoli 
replicati  ogni  due  ore  per  lo  fpazio  di  due  giorni  ,  e  che 
l’ammalata,  eh’  era  una  zitella,  era  non  folamente  guarita 
del  male  della  gamba  ,  ma  ancora  di  alcune  oflruzioni  che 
aveano  preceduto  il  male  della  gamba.  Ciò  nulla  oliarne  la 
fperienza  della  Chinachina  nelle  gangrene ,  farebbe  reflata  fe- 
polta  nella  dimenticanza  ,  fe  1’  Autore  non  1’  aveffe  final¬ 
mente 
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mente  pubblicata  nel  1731.  in  una  lettera  ftampata  che 
indrizzò  alla  Compagnia  de’ Chirurgi  di  Londra,  della  qua¬ 
le  era  allora  Prefidente  il  Sig.  Amyand.  Lo  fcopo  di  quella 
lettera  fi  era  di  efortare  i  Chirurgi  a  raccogliere,  e  pubbli¬ 
care  tutti  i  cali ,  la  cognizione  de  quali  potette  else r  utile  al 
pubblico  . 

Prenò  tutta  1’  attenzione  la  Compagnia  de1  Chirurgi  alla 
lettera  del  Rushvvorth,  e  fece  molte  deliberazioni  nelle  fue 
Adunanze  per  approvarne  il  dilsegno,  pregando  il  Sig.  Amy¬ 
and  di  fcrivergli  una  lettera  di  ringraziamento .  Fin  dal 
I  7  2  I*  avea  quelli  lavorato  Tulle  idee  del  big.  Rushvvorth 
e  le  fperienze  che  avea  fatte  f  aveano  porto  in  irtato,  non 
folamente  di  verificare  la  fcoperta  in  fe  rtefso,  ma  anche  di 
riconofcere  in  quello  rimedio  una  efficacia  men  riftretta  di 
quella  afsegnatale  dal  Rushvvorth.  Nel  1732.  partecipò  il 
di  20.  Luglio  a  quell’ ultimo,  che  1’  avea  fperimentata  gio- 
vevo!e  ,  e  che  risanava  tutte  le  gangrene  ,  o  folsero  accom¬ 
pagnate  da  febbri  intermittenti,  o  continue,  od  anche  fen- 
za  febbre  ,  e  che  la  Droga  non  operava  col  diUru^oere  la 
cagione  della  febbre  .  Vi  fi  oppofe  il  Rushvvorth  e%rete- 

fe  che  acn  potefse  rifanare  ogni  Torta  di  gangrene  provenien¬ 
ti  da  cagioni  interne. 

.  ^on  fl  arrefe  r  Amyand  molto  più  che  il  rimedio  era 
riufcito  fralle  mani  de’  Tuoi  confratelli  ,  a  cui  avea  fatta  par¬ 
te  delle  fue  ofservazioni  ,  e  in  particolare  al  Sig.  Dickins  . 

A  caffi  quell  ultimo  era  flato  chiamato  col  Sig.  Chefelden 
per  un  ammalato  del  Sig.  Giovanni  Duglas  ,  il  quale  avea 
una  gangrena  al  piede  ,  nè  alcun  rimedio  avea  potuto  fer¬ 
marne  1  avanzamento.  Il  Dickins  propofe  l’ufo  della  Chi¬ 
nachina  ,  e  in  capo  a  24.  ore  arrertoffi  la  gangrena.  Quello 
avvenimento  in  tale  occafione  contribuì  molto  ^alla  riputazio¬ 
ne  del  rimedio  per  le  guarigioni  di  fi  fatti  mali  in  genera¬ 
le  ;  e  diede  motivo  all '  EJJai  Jur  les  Gangrenes,  &  fur  la 
vertu  dii  Quinquina  pour  en  arreter  le  progres  par  M. 
Jea?i  Douglas .  Suo  fratello  ne  fece  1’  ellratto  che  fi  lePPe 
nelle  Tranfazioni  Filoffifiche  ,  e  poco  dopo  il  Sig.  Shipton 
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Chirugo  di  Londra  raunò  in  un  picciolo  libro  latino  tutte 
le  Ofservazioni  fopra  le  gangrene  guarite  con  quefto  rime¬ 
dio  ,  aggiugnendovi  due  ferimenti  da  efso  fatti.  Anche  il 
Sig.  Bradley  diede  la  relazione  di  una  limile  guarigione  Ac¬ 
cedutagli,  e  nel  1737.  gli  Editori  des  E/Jais  de  Medici - 
rie  di  Edemburgo  ne  pubblicarono  diverfe  cure. 

I  Signori  Amyarid  ,  Douglas  ,  e  Rushvvorth  fomminiftra- 
rono  la  Chinachina  in  dofe  di  mezza  dramma  ogni  quat¬ 
ti  ore  ;  e  ’1  big.  Shipton  ne  accrebbe  la  dofe  fino  a  due  fcru- 
poh  facendola  prendere  ogni  due  ore  anche  durante  la  feb¬ 
bre .  Dal  1732.  fino  al  I  7  4  o.  il  Sig.  Amyand  continuò  le 
fue  perquifizioni,  e  perfiftette  ingiudicarla  valevole  ad  oppor- 
fi  alla  putredine  ,  e  nel  credere  che  il  fangue  una  volta  im¬ 
pregnato  di  quefto  rimedio  con  una  determinata  proporzio¬ 
ne,  impedifea  che  la  gangrena  s’ impoffeffì  delle  parti  fané. 
Con  tutte  quefte  offervazioni  pubblicate,  la  virtù  della  noftra 
feorza  nelle  gangrene  non  venne  riputata  in  Parigi  per  così 
ficura,  quanto  la  decanta  P  Amyand. 

II  Sig.  Eiftero  celebre  Anatomico  ha  dati  nel  quinto  To¬ 
mo  degli  Atta  P hy fi c o-Med i ca  Nat.  Curio/.  Oh/  156.  p. 
520.  due  efempli  dei  buoni  effetti  della  Chinachina  per  gua¬ 
rire  le  gangrene.  Il  primo  fu  di  una  Donna  che  avea  una 
rofipela  gangrenofa  in  un  piede.  Quando  fu  chiamato  il  Sig. 
Eiftero,  la  pelle  era  fatta  già  nera  e  livida  fui  tarfo  ,  me* 
tatarfo,  e  malleoli  .  Dopo  la  fcarificazione  ed  alcuni  topici, 
ordinò  la  Chinachina  all’ ufo  Inglefe,  cioè  una  mezza  dram’- 
ma  ogni  due  ,  o  tre  ore  j  e  in  poco  tempo  la  gangrena  fi 
arredò  ,  fi  fiaccarono  i  tegumenti  ,  e  la  malata  in  età  di  quafi 
feflànt’  anni  fi  riftabilì  in  falute. 

11  fecondo  cafo  fu  in  un  uomo  di  un  temperamento  vi<*o- 
rofo  ,  il  quale  da  alcuni  anni  avea  i  piedi  enfiati  ,  quantun¬ 
que  per  altro  apparifse  in  buona  falute.  Dopo  un  falaffò  al 
piede  comparvero  dei  fegni  di  gangrena  nella  giuntura  del 
pollice  col  metatarfo  ;  e  quella  fi  eftefe  ben  prefto  fino  alT 
e  fi  re  mi  t  a  del  piede  ,  e  fondava  molto .  Le  fcarificazioni  era¬ 
no  inutili,  onde  configliò  1’  ufo  della  Chinachina.  Il  malato 

refo 


refo  deboliflìmo  vi  acconfentì ,  prendendone  una  mezza  dram¬ 
ma  come  fopra ,  e  ne  rimafe  liberato  col  perdere  il  polli¬ 
ce  .  Ritornarono  le  forze  fmarrite  ,  difparve  la  gangrena  , 
e  rimarginoffi  la  piaga  .  Quell’  uomo  era  in  età  di  52. 
anni  . 

Il  Cavaliere  Quefne  Schiavino  di  Londra  prefe  due  fette 
di  carne  di  vitello  grolle  circa  un  oncia  ,  e  ne  coprì  una 
di  polvere  di  Chinachina  ,  e  1’  altra  di  fegature  di  abete  ;  le 
fece  porre  ambedue  in  un  paniere,  fofpendendole  al  tetto  in 
un  luogo  coperto  .  L’  ultima  fi  trovò  corrotta  in  capo  a  tre 
giorni  ,  e  la  prima  fi  confervò  frefca  e  fenza  cattivo  odore 
per  dieci  giorni  ,  e  forfè  fi  avrebbe  confervato  di  più  .  Una 
buona  decozione  di  quella  fcorza  ha  le  lìefie  virtù  ,  perchè 
fi  abbia  la  cura  di  rinnovarla  ogni  dodici,  o  quindici  giorni; 
anzi  il  vitello  confervato  in  quella  maniera  è  riufcito  tanto 
buono,  quanto  quello  veniva  dal  macello. 

Ora  llanti  tutte  quelle  notizie  ,  e  llante  quella  qualità 
balfamica  e  confervatrice  della  Chinachina,  parrebbe  che  non 
doveffimo  aver  difficoltà  non  folamente  nel  perfuaderci  della 
fomma  attività  delle  fue  parti  più  pure  e  volatili  nell’  arre¬ 
nare  ,  come  abbiam  fatto,  le  febbri  intermittenti  fenza  dar¬ 
la  in  follanza;  ma  eziandio  tentare  di  applicarla  colf  elet- 
tricifmo  a  mali  appunto  gangrenofi  con  isfaceli  ec.  Ma  que¬ 
ll’  ultimo  punto  non  è  di  mia  ifpezione,  nè  di  ciò  ho  fatta  of- 
fervazione  alcuna.  I  Profelfori  di  Medicina  potranno  decidere 
fe  fia  da  tentarfene  la  prova  o  no  ,  venendo  il  cafo ,  e  con¬ 
fermarlo  con  molte  mani  di  fperimenti  ;  e  frattanto  ritorna- 
remo  alle  cure  fatte  da  noi . 

Col  già  detto  mio  foggiorno  in  Villa  divulgatafi  la  cofa 
ebbi  pure  occalione  di  veder  follevate  altre  perfone  incomo¬ 
date  .  Il  Sig.  D.  Francefco  Calegari  Parroco  Arciprete  bene¬ 
merito  della  Villa  medefìma  era  cruciato  da  qualche  tempo 
da  una  doglia  fra  la  fpalla  e  ’1  collo  che  lo  teneva  oppref- 
fo  in  maniera  che  non  poteva  voglierfi  a  fuo  piacere.  Que¬ 
lli  venne  a  trovarmi  infieme  col  Sig.  D-  Antonio  Fachettini 
fuo  amico  Maeflro  di  cirimonie  del  Duomo  di  Elle  tormen¬ 
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tato  anch  elio  da  un  dolore  nel  braccio  e  fpalla  che  non 
poteva  veftirfi  da  le,  ma  era  neceffitato  di  ricorrere  all’ al¬ 
trui  mano  .  L’  uno  e  1’  altro  ricercarono  di  elfere  elettrizzati 
di  configlio  pure  del  Sig.  Dr.  Gagliardi  dotto  Medico  di  Pa- 
dova  che  ivi  fi  ritrovava,  e  fu  prefente  alla  operazione  inde¬ 
nte  con  Monfignor  Brazolo  Canonico  di  quella  ,infigne  Gate- 
drale  e  Cavaliere  di  candidifiimi  cofturni  .  Furono  dunque 
eletti izzati  ambidue,  1  uno  toccato  particolarmente  nel  col¬ 
lo,  e  1  altro  nella  fpalla,  e  ben  predo  l’uno  e  1’  altro  fi 
ritrovarono  liberi  affatto;  ed  appunto  nella  mia  villeagiatu- 
ra  di  quell’  ultimo  pallino  Autunno  ,  mi  abitarono  furti  e 
due  di  non  aver  da  quel  giorno  in  dietro  patito  mai  più 
fintili  incomodi .  Un  uomo  di  età  di  42.  anni  ed  un  giova¬ 
ne  di  tredici  ambidue  lienofi ,  dopo  varie  elettrizzazioni  ri¬ 
marrò  liben,  fpuntando  loro  alla  cute  varie  picciole  pullu¬ 
late  dopo  l’operazione,  con  un  rofTore  notabile;  e  perchè 
toccati  con  un  dito  o  con  un  ferretto  d’ argento  fulla  parte 
difettofa,  fi  fcuotevano  con  una  gagliarda  fenfazione,  interro¬ 
gati  della  ragione  aflerirono,  che  pareva  ad  elfi  che  ad  oani 

tocco  fi  fentilfero  ad  attrarre  internamente  e  fucchiarfi^Ia 
milza  . 

Ma  fenza  che  andiamo  deferivendo  tutte  le  operazioni 
fatte,  che  pe,r  efsere  tante  riufeirebbe  troppo  ftucchevole  il 
riferile ,  verrò  ad  una  che  di  fatti  riufeì  (ingoiare.  Nel  piorno 
dei  16.  di  Gennajo  dell’ anno  fcaduto  in  una  giornata  "di  ne- 
ve  fulle  ore  22.  fu  condotto  in  barca  da’fuoi  parenti ,  e  por¬ 
tato  a  braccia  in  cafa  mia  un  Pefcatore  chiamato  Giorgio 
Corao  in  età  di  anni  3 6.  di  temperamento  adulto,  refo  iìor- 
pio  ed  inabile  da  un  acerrima  doglia  ifchiadica,  che  lo  fe¬ 
riva  in  tutto  il  femore  deliro,  e  nella  gamba  tutta  a  fegno 
tale ,  che  flava  fempre  colle  mani  a  terra ,  mezzo  rivolto 
fui  fianco  Anidro  gridando  ed  urlando  in  limile  politura  co¬ 
me  un  animale  irragionevole .  Quefti  nella  Hate  precedente 
dopo  que  difagj  che  fono  confeguenze  neceflarie  della  fua  la- 
bonofilfima  profeffione,  fu  fopraggiunto  da  una  fmania  in  tut¬ 
ta  la  vita ,  ma  particolarmente  nella  cofcia  delira ,  quafi  co, 
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me  gli  volefie  ufcire  qualche  cofa  alla  cute  .  Fu  confìgliato 
da  altri  Tuoi  pari  a  bagnarli,  fpezialmente  di  buon  mattino, 
tutta  quella  parte  colf  acqua  freddiffima  ;  lo  che  fece  per  al¬ 
cune  mattine  di  feguito,  parendo  a  lui  che  ciò  gli  achetaflè 
la  fmania,  ed  anzi  olfervava  con  fuo  piacere  a  retrocedere 
quel  roftore  che  gli  era  venuto  alla  cute.  Pochi  giorni  dopo 
fu  fopraftatto  da  un  dolore,  e  ftiramento  di  nervi  nel  garret¬ 
to,  e  fugli  fuppoflo  proveniente  dall’  allacci arfi  troppo  Pret¬ 
tamente  le  calzette.  La  doglia  andò  giornalmente  accrescen¬ 
do,  e  lo  ftiramento  fi  fece  maggiore ,  cominciando  dal  calca¬ 
gno  e  malleoli  col  metatarfo,  andando  in  fu  fino  all’  anca,  co- 
ficchè  T  avea  obbligato  al  letto  nei  primi  giorni  di  Settem¬ 
bre  con  acerbiftìmi  dolori  .  Nè  potea  ricevere  follievo;  anzi 
erano  venti  giorni  che  nemmeno  a  letto  ritrovava  più  ripofo 
eftendo  coftretto  a  Parvi  carpone;  quindi  non  potea  un  folo mo¬ 
mento  addormentarfi  cruciandofi  e  lamentandofi  inceftantemente 
a  fegno,  che  al  riferire  della  moglie  avea  più  volte  dimanda¬ 
to  un  coltello  per  aprirfi  da  fe  ftefio  la  cofcia,  fperando  con 
ciò  di  follevarfi  un  poco.  Eragli  fiata  progettata  la  unzione 
Mercuriale  ,  ma  non  avea  voluto  aftoggettarvifi  ;  onde  era 
flato  dato  per  difperato  il  cafo  .  Avendo  intefo  a  ragionare 
delle  guarigioni  col  mio  mezzo  feguite  colla  Elettricità  me¬ 
dicata,  fi  avea  fatto  portare  in  mia  cafa  colla  fperanza  ,  di¬ 
ceva  egli,  di  ritrovare  preftò  di  me  quel  follievo ,  che  fin  al¬ 
lora  cercava  indarno . 

Rilevata  ch’ebbi  la  informazione  del  male,  lo  feci  fcalza- 
re,  ed  ofservai  la  gamba  e  fimilmente  la  cofcia  illividite  e 
fmunte  in  guifa,  che  fembravano  incadaverite;  ed  egli  frat¬ 
tanto  fe  ne  flava  tratto  fovra  una  ftuoja  ftefa  fui  pavimento 
della  camera,  gridando  in  una  maniera  veramente  compaftìo- 
nevole.  Mi  accinfi  dunque  all’  imprefa,  valendomi  del  cilin¬ 
dro  con  balfamo  Tolutano  e  bengivì  .  Procurai  di  assettar¬ 
lo  alla  meglio  che  fu  poflibile  fovra  più  cafsettine  di  refi¬ 
na  ,  acciocché  potefse  Parvi  nella  fua  mal  agiata  e  tormen- 
tofa  politura,  fenza  che  reftafse  impedita  la  operazione,  fa¬ 
cendolo  anche  foftenere  da  altra  perfona  collocata  parimente 
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falle  refine  .  Notai  a  principio  che  picotando  la  parte  lefa 
dall’alto  al  bafib  faceva  pochiiTnno  effetto,  fentendofì  un  leg- 
gerifiimo  feoppio,  mandando  una  debole  fcintilla  ,  e  fenten- 
dofi  una  piccioliffima  fenfazione.  Cefiai  per  un  quarto  d’ora 
dalla  operazione,  facendo  intanto  fiare  il  paziente  vicino  al 
fuoco  per  rifcaldarfi  la  parte  ;  indi  prefi  il  cilindro  adopera¬ 
to  pel  Religiofo  Somafco,  e  rifcaldatolo  un  poco  ,  lo  elet¬ 
trizzai  con  elfo.  Ben  prefio  fi  videro  più  vive  le  faville  con 
qualche  maggior  crepito  fulla  gamba  ,  lo  che  pure  fece  la 
cofeia  per  tutta  la  fua  lunghezza,  dopo  di  avere  anche  fo- 
pra  di  quefia  durata  fatica  fui  principio  a  trarne  le  con- 
fuete  vive  fcintille,  e  a  produrne  la  ordinaria  molefta  puntu¬ 
ra.  ter  tre  volte  rinnovai  la  operazione  elettrica  per  due 
minuti  di  tempo  nelle  due  volte  ,  e  per  tre  nella  terza  , 
nella  quale  fi  videro  i  fenomeni  a  comparire  con  forza  mag¬ 
giore.  Lo  licenziai,  raccomandandogli  di  ftar  riguardato  dal 
freddo  più  che  poteva,  fpezialmente  nella  notte,  preferi ven- 
dogli  regola  nel  cibo  e  nel  bere  .  Nell’  atto  di  partirli  li 
rizzò  coll  ajuto  di  uno  de’  fuoi  compagni ,  fu  cui  appoggiof- 
fi  colla  mano  lòftenuto  dall’altra  parte  da  un  altro  ;  e  dopo 
di  averli  provato  a  far  qualche  palfo  in  tal  pofitura ,  e  ve¬ 
dendo  che  gli  riufeiva,  benché  con  qualche  ftento  ,  fi  partì 
di  più  buona  voglia,  giacché  non  provava  più  quella  flraor- 
dinaria  acutezza  di  dolore. 

Ritornò  fecondo  la  mia  preferizione  il  giorno  dei  17.  al¬ 
quanto  migliorato  .  Narrommi  di  efserfi  pollo  a  letto  arri¬ 
vato  che  fu  a  cafa  ,  ed  ivi  avere  fmaniato  con  doglia  più 
folfribile  del  folito  fino  alle  ore  fei  della  notte  ,  fentendofì 
particolarmente  a  feorrere,  com’egli  diceva,  con  un  infoli- 
to  calore  un  umore  per  tutta  la  cofcia  e  gamba  ,  che  fem- 
bravagli  che  cominciando  dai  fianco  arrivafse  fino  al  calca¬ 
gno;  lo  che  lo  avea  pollo  in  qualche  agitazione  *  Che  do¬ 
po  fi  avea  addormentato  con  un  fonno  così  profondo  e  quie¬ 
to,  che  rifvegjiandolì ,  e  udendo  battere  le  ore  dodici,  cre¬ 
deva  di  fognarfi  ,  interpellando  la  moglie  fe  dormiva  ,  o  era 
dello,  e  le  veramente  erano  fei  ore  che  dormiva  ?  Ritornai 
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di  nuovo  alla  operazione  al  folito  per  tre  volte,  e  Tempre 
più  crefceva  la  forza  nella  gamba  e  cofcia,  e  fi  minorava  il 
doloie  col  renderli  piu  foffribile.  Anzi  pollo  a  federe  fopra 
una  Tedia,  benché  con  una  fconcia  pofitura  ,  pure  muoveva 
la  gamba  da  fe,  dicendo  di  fentire  continuamente  a  fcorrere 
fu  e  giù  quell  umore.  Partì  per  la  fua  abitazione  a  S.  Nic¬ 
colò,  dove  giunto  in  barca,  camminò  alcuni  palli  per  terra 
aPP°ggiato  fidamente  fovra  un  braccio  di  un  fuo  fratello.  La 


notte  dormì  chetamente  in  miglior  politura,  e  cominciò  a 
fudare  notabilmente  la  parte. 

Intefo  eh  ebbi  quefto,  apparecchiai  un  nuovo  cilindro  in¬ 
tonacato  fra  gli  altri  ingredienti  con  gomma  di  guajaco  ec. 
coficchè  ritornato  nel  giorno  dei  19.  con  avanzamento  mag¬ 
giore,  lo  elettrizzai  con  quello  nuovo  vafo  ,  il  quale  fece 
un  effetto,  belliffìmo.  Elettrizzato  che  fu  ffava  in  piedi  da 
fe  e  zoppicando  fi  pofe  da  fe  a  federe  facendo  varj  sforzi,  e 
mozioni  colla  parte  offefa,  per  farmi  vedere  che  di  gran 
lunga  fe  gii  era  alleviato  il  dolore  ,  e  camminando  meglio 
del  giorno  precedente  partiffì  .  Nella  vegnente  notte  fudò 
tutta  la  cofcia  e  gamba  in  tanta  copia  che  dovettero  afeiu- 
garlo  co’  pannilini  ,  come  fe  folle  fiato  nell’  acqua  ,  e  ba¬ 
gnati  che  furono,  dovettero  più  di  una  volta  mutarli  ;  e  in 
quella  notte  gli  cefsarono  quafi  del  tutto  i  dolori . 

Venne  di  nuovo  ai  22.  ed  afeefe  le  fcale  da  fe  zoppican¬ 
do  un  poco  ,  e  fofienendofi  con  un  battone  alla  mano  ,  fu 
cui  fi  puntava  un  poco  ;  e  vedutomi  forridendo  efclamò  , 
eh  era  guarito.  La  parte  avea  mutata  la  lividura  in  un  co¬ 
lorito  fano,  e  inoltrava  di  cominciare  a  nodrirfi  .  Dopo  di 
avere  anche  in  quello  giorno  replicata  la  operazione  con 
uno  e  colf  altro  de’  vafi  medicati ,  gettò  via  anche  il  bafto- 
ue  ,  e  pianpiano  andò  folo  nella  fua  barca  ,  Tempre  però 
colf  affìfienza  de’  Tuoi  parenti  pronti  a  foccorrerlo  fe  occorref- 
fe.  Finalmente  dopo  di  aver  continuato  nel  fudore  per  al¬ 
cune  notti  ,  e  nella  medicatura  e  miglioramento  per  fette 
giorni  ?  fi  trovò  fenza  dolore  alcuno,  colla  parte  fortificata 
e  nodrita,  e  perfettamente  fano  in  maniera  che  fenza  efser- 
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gli  reftato  alcun  contrafsegno  del  lungo  e  tormentofo  male, 
portoHì  ad  attendere,  ed  attende  tuttavia  libero  e  fciolto  alla 
fua  laboriofa  profedione  di  pefeare  nel  mare. 

Merita  ofservazione  il  fapere  che  nella  fufseguente  Quare- 
fima,  ritrovandofi  già  fano  ,  come  abbiam  veduto  da  qual¬ 
che  tempo  ,  per  trarre  una  fua  barca  da  un  fito  dov’  era 
arenata,  fcalzodi  ,  ed  entrò  di  gran  mattino  nell’  acqua  fin 
fopra  il  ginocchio,  ed  ivi  per  trarnela  fu  cofiretto  a  tratte- 
nerfi  per  mezz’  ora  .  Nella  notte  feguente  cominciò  a  prova¬ 
re  qualche  non  leggiera  doglia  con  un  principio  dell’antico 
{tiramento  de’  nervi  .  Riccorrette  però  fubito  ai  nofiro  foli- 
to  rimedio,  e  ne  rimafe  incontanente  follevato  ,  coficchè  fi¬ 
no  al  giorno  d’  oggi  dopo  il  corfo  di  un  anno  e  più  fi  ri¬ 
trova  fanifiìmo,  fenza  aver  provato  altro  incomodo  in  quella 
parte  ad  onta  de’ fuoi  continui  difagj. 

Siccome  erafi  fparfa  la  voce  di  quefia  cura,  e  veniva  de¬ 
rifa  da  chi  f  avea  giudicata  difperata,  o  da  chi  pretendeva 
che  la  fola  unzione  mercuriale  potede  giovargli,  così  fuv- 
vi  chi  li  compiacque  difleminare  la  morte  improvvifa  fucce- 
duta  nell’  atto  della  Elettrizzazione  del  povero  pefeatore  . 
Quindi  è  che  alcuno  volle  edere  teftimonio  occulare  ,  come 
furono  alcuni  Religiofi  fecolari  con  uno  Speziale,  i  quali  ve¬ 
dutane  la  verità,  e  conofciuta  la  impoftura  artificiofamente 
difseminata,  fi  partirono  perfuafi  .  Ciò  nulla  oliarne  quella 
perfona  che  gli  avea  ricordata  la  unzione  mercuriale,  aven¬ 
do  pochi  giorni  dopo  la  fua  guarigione,  avuta  occafione  di 
vederlo  rifanato  ,  arreftofiì  attonita  ,  interrogandolo  s  era  ef- 
fo  ?  Narrogli  forridendo,  ch’era  il  confaputo  Pefeatore  fano 
e  guarito  colla  Medicina  Elettrica  ,  efponendogli  alla  me¬ 
glio  che  feppe  ,  com’  era  andata  la  cola  .  Fugli  replicato 
che  fra  poco  tempo ,  e  alla  più  lunga  nella  feguente  Prima¬ 
vera  avrebbe  veduto  di  qual  natura  fi  fodero  limili  forte  di 
medicature  ,  e  che  gli  difpiaceva  di  predirgli  1’  ultima  dis¬ 
grazia  e  forfè  repentina,  prolungata  ,  ma  non  ilchifata  per 
averfi  ferrato  1’  inimico  in  cala  ,  e  che  avrebbe  ancora  potu¬ 
to  liberarfene  col  porfi  nelle  fue  mani  .  Ringraziollo  il  Pef- 
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catoje  del  buon  augurio  ,  dicendogli  che  fperava  di  non 
aver  bifogno  di  lui  ,  come  di  fatti  è  fucceduro  :  lo  che  fia 
detto  folamente  per  far  vedere  quanto  di  mal  occhio  dai 
men  pratici  forte  veduta  la  Elettricità  Medica  ,  nè  per 
confeguenza  è  da  ftupirfi,  fe  ricercati,  negarono  i  fatti  più 
incontrahabili . 

Ma  partiamo  dalle  noftre  alle  fperienze  fatte  da  altri  fog- 
getti  di  maggior  cognizione  e  talento.  In  primo  luogo  per¬ 
tanto  dirò  che  anche  in  Verona  fono  fiati  fatti  alcuni  fperi- 
menti  con  flutto  ,  com  ebbe  la  bontà  di  notificarmi  in  un 
fuo  foglio  degli  il.  Dicembre  1747.  il  celebratirtimo  Sig. 
Ma  re  he  le  Scipione  Mafiei,  dopo  di  avermi  molto  tempo  pri¬ 
ma  onorato  di  una  fua  vifita  infieme  col  chiarirtìmo  Sig.  Se- 
guier.  Siccome  la  fola  arterzione  di  un  così  dotto  Cavalie¬ 
re  ferve  di  teftimonianza  infallibile,  così  mi  fia  permerto  il 
riferire  le  parole  precife  della  lettera: 

Effe ndo fi  qui  fatte  molte  fperien^e  Elettriche  Mediche  , 
troviamo  che  fingol  armento  nella  podagra  e  chiragra  il  be¬ 
neficio  è  J enfi  bile .  De fider  andò  io  però  che  fi  vada  innan- 
la  prego  dirmi  ,  je  ha  trovato  che  tal  beneficio  fia 
pe)  manente  ,  talché  fra  due  0  tre  giorni  V  effetto  non  torni 
come  prima  .  Se  ancora  codi  fojje ,  è  molto  [limabile  d  alle- 
lamento  di  quel  dolore  ,  per  '  cui  la  Medicina  non  avect 
riparo  j  ma  Ella  che  ne  avrà  replicate  pruove  ,  potrà  di¬ 
re  ,  fe  replicando  il  rimedio  fi  venga  a  levare  anche  la 
radice ^  del  male ,  almeno  in  gran  parte.  La  prego  dirmi 

altresì  in  qual  altro  male  abbia  trovato  che  veramente 
giovi  ec. 

Le  belliffime  Crtervazioni  fopra  la  Elettricità  pubblicate 
dal  Chiarimmo  Sig.  Jallebert  Profefsore  di  Fi  fica  fpe rimen¬ 
tale  coll  efatto  giornale  datoci  della  guarigione  di  un  Para¬ 
litico  di  15.  anni  ,  ci  fan  vedere  anche  colà  in  quali  caft 
nn  ad  ora  ha  fiata  adoperata  con  frutto  la  Elettricità. 

11  fovrallodato  Sig.  Bianchi  Profertore  Primario  di  Medi¬ 
cina  in  Torino  col  fuo  gentiliflimo  foglio  dei  13.  Luglio 
partato  fi  compiace  di  fcriverrai:  Che  dalfaver  letta  lamia 
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Lettera  fopra  la  Elettricità  Medica,  e  Tuoi  vantaggiofi  effet¬ 
ti,  Campata  prima  in  Lucca,  riftampata  in  Venezia,  ed  an¬ 
che  colà  ,  avea  concepiti  fentimenti  da  elfo  con  troppa  ge- 
nerofità  efpreffi  verfo  la  mia  pedona,  che  ha  la  bontà  "di 
chiamare  benemerita  della  Facoltà  Medica  e  dell’  uman  oe- 
nere;  quindi  aveafi  determinato  d’  intraprendere  Tulle  mede- 
hme  tracce  gli  fperimenti  fugli  ammalati,  per  fàrne  poi 
parte  a  me  ,  cui  fi  compiace  di  chiamare  loro  fonte  e  prin¬ 
cipio  .  Pel  corfo  di  alcuni  mefì  ,  fcriv’  egli  ,  di  aver  fatte 
efercitare  attentamente  in  Tua  cafa  le  prove  fopra  più  generi 
e  gladi  di  malattie  ,  ed  ebbe  motivo  di  ammirarne  ben  fin- 
golari  ed  inafpettati  effetti  e  follievi  ,  tanto  coi  cilindri  fem- 
plici  ,  quanto  intonacati  con  rimedj ,  principalmente  nelle 
farai, J, e  am, t idi,  rigidità,  cloroji,  epilazioni,  itterizie, 
rumor,  freddi,  ed  in  altre  indifpofizioni,  eziandio  organiche 
mforte  da  lente  e  tarde  cagioni  ,  cui  giovar  polfa  la  fubità 
rarefazione  de  fughi  e  vivacità  della  fibra  indotte  dall’  El“t- 
tricifmo  .  Scopri  nel  tempo  (lelfo  varj  altri  importanti  fe- 
nomeni  nuovi  ,  come  ad  efempio  ,  fcriv’  egli  ,  la  fubita  ef¬ 
ficacia  in  dar  giufto  movimento  alle  moftre  di  orologio  o  fer¬ 
me  ,  o  refìie,  o  ritardanti  fenza  rimedio  ;  la  trafmiffione  , 
che  abbia tn  veduta  di  fopra  da  un  eftremo  all’altro  di  prof- 
fi  ferri  d,  lunghezza  di  cinque  in  fei  piedi  ;  la  purgazione 
che  fieramente  ,  ma  dolcemente  accade  nella  perfona  elet- 
trizzata  ,  fe  nella  operazione  tiene  in  mano  un  purgante  fec- 
co  ;  e  nella  ltelTa  ancora  gli  effetti  manifelli  dei  rimedi  ap¬ 
propriati  a  qualche  fua  malattia ,  tenuti  però  nell’  altra  ma¬ 
no  ,  che  non  impugna  la  catena;  ed  oltre  quelle  altre  inven- 
zioni  di  gran  rilievo . 

Fra  quelli,  continua  elfo,  non  è  il  minore  l’aver  cono- 
feiuto  che  la  forza  della  Elettricità  non  dipende  già  dallo 
fpecifico  grado  di  una  celerità  con  cui  lì  gira,  e  fi  frega  il 
vetro  ,  ma  fol  tanto  da  una  determinata  fpezie  di  movi¬ 
mento  ,  indipendentemente  da  maggiore  o  minore  celerità  . 
Che  però  fu  quello  principio  inventò  il  nofiro  Chiarilfimo 
i  roie.lore  una  nuova  macchinetta  molto  più  femplice  della 

comu- 


comune  ,  la  quale  fenza  le  ruote  fi  aggira  con  un  moto  co¬ 
sì  lene  e  placido,  che  un  fol  fanciullo  di  pochi  anni  fenza  in¬ 
comodo  può  girarla  ,  ed  anche  fenza  f  applicazione  delle 
mani,  ma  col  folo  cofcinetto,  ed  in  oltre  fenz’ affacciamen- 
to  di  tubo  ai  dinanzi  ,  ma  folamente  ,  die’  egli  ,  con  una 
pendente  catena  al  di  dietro  .  Di  quefla  il  gentiliflìmo  fuo 
Autore  mi  favorì  del  difegno  ;  e  per  verità  1’  ufo  di  elfa  è 
facililììmo  ,  e  puolìì  continuare  1*  elcttrizzamento  alla  lunga, 
oltre  il  comodo  di  poterla  portare  in  ogni  luogo  ,  e  adattar¬ 
la  fovra  un  tavolino,  in  cui  fieno  due  fori  atti  a  ricevere  le 
viti  ,  che  ve  1’  affodano. 

Non  pollò  però  far  di  meno  di  non  traferivere  un  palio  di 
ella  lettera  ,  non  già  perchè  in  elfo  mi  vegga  al  maggior  fe- 
gno  onorato  ,  ma  perchè  fi  comprenda  in  qual  eftimazione 
tenga  la  Medicina  Elettrica  quello  degno  Profelfore  della 
Medicina  .  Bramo  ,  fono  quelli  i  fuoi  termini  ,  con  tutto 
r  animo  eh'  ella  profeguifea  con  quel  fubltme  generofo  fer¬ 
vore  di  promovere  ad  ogni  piu.  poffibil  lume  la  Medicina 
Elettrica  a  prò  degli  uomini ,  e  delle  piu  belle  naturali  feten¬ 
te  ;  nè  difogliere  fi  lafci  dalle  f olite  altere  astoni  degl '  in¬ 
vidi  ,  od  ignoranti.  Forfè  anche  colà  erano  arrivate  le  falfe 
difseminazioni  per  ifcreditarla  ) .  E  fe  (  taluno)  non  fecon¬ 
da  le  di  lei  utiliffime  ricerche ,  ben  molti  di  altre  ?ion  me - 
no  elucidate  Nazioni  in  contraccambio  le  autor'iTggano  e  le 
illufìrano  ;  effondo  in  quefi  giorni  la  Elettricità ,  majfme 
Medicanti  piu  fin  gufo ,  ed  il  piu  faggio  trattenimento  de 
migliori  Letterati  di  Europa  .  Il  Sig •  Abate  Mellarede  Ca- 
valier  nofìro  ben  di  finto  ,  che  fu  lo  feorfo  Natale  a  Vene¬ 
ra  ,  mi  ha  fatto  un  grand ’  elogio  de ’  belliffimi  effetti  della 
Elettricità  Medicinale  vi  fi  appre/fo  di  lei  ,  e  me  ne  ha 
data  con  molto  mio  gufo  la  Memoria  ;  e  quando  le  mie  , 
(  ofservazioni  )  che  veramente  fono  rilevanti ,  foffero  per  ag¬ 
gradirla  avrei  tutto  il  piacere  di  partecipargliele  ec. 

Quello  è  quanto  ebbe  la  bontà  il  nollro  umanismo  Sig. 
Bianchi  di  parteciparmi  colla  fua  lettera  .  Ma  le  fue  olfer- 
vazioni  fono  un  tellimonio  ben  chiaro  della  fua  efattezza  in 
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limili  materie  Di  quelle  abbiamo  (gualche  cofa  accennato  po¬ 
co  fa  in  generale;  ma  poiché  i  cali  avvenuti,  e  al  poflìbile 
circolìanziati,  fervono  molto  all’avanzamento  della  noftra  Me¬ 
dicina  Elettrica  ,  tanto  per  comprovazione  di  quanto  abbia¬ 
mo  efpofto  di  fopra,  quanto  per  vedere  in  quai  mali  abbia 
fino  al  giorno  d’oggi  giovato,  così  ne  addurremo  alcuni  de* 
pm  diftinti,  de’ quali  abbiam  notizia,  nudamente  però  rife¬ 
rendoli,  fenza  accoppiarvi  rifleflìone  alcuna ,  fperando  che  un 
giorno  vengano  pubblicate  da  chi  con  maggior  fondamento 
può  illuftrare  con  nuove  riprove  i  fatti  ftefiì ,  per  lume  di 
chi  vorrà  da  vero  applicarli  all’avanzamento  di  quello  non 
men  utile  che  dilettevole  Audio. 

Una  Zitella  in  Torino  di  circa  anni  17.  ancor  priva  de’ 
catamenj ,  perciò  interamente  Clorotica  gialla  tirante  al  ver¬ 
de  ,  opprefia  di  refpiro  ,  principalmente  nello  afeendere  le 
fcale,  fvogliatiflìma  nel  cibo,  e  con  febbretta  continua  e  do¬ 
lor  di  capo,  fu  elettrizzata  con  cilindro  femplice  nel  gior¬ 
no  13.  Marzo,  giornata  bella  e  fredda  cogl’igrometri  al 
fecco  .  La  fera  flava  benillimo,  e  così  durò  molti  giorni  fuf- 
feguenti  ,  fpenta  la  febbre,  ricuperato  fubito  un  rollo  e  flo¬ 
rido  colore  nelle  guancie,  ed  un  naturale  appetito,  la  pie¬ 
na  ilarità  con  tutta  la  maggior  franchezza  di  refpiro,  anche 
afcendendo  le  fcale  ,  e  fenza  dolore  alcuno  di  capo.  Canoia- 
to  il  tempo  in  umido  e  più  freddo  ,  ritornò  ad  impallidire 
alquanto  ed  abbatterfi  .  Fulle  replicato  1’  Elettricifmo  coi 
darle  una  volta  nelle  operazioni  da  tenere  in  mano  un  ra¬ 
mo  fecco  di  Sabina,  ed  altra  volta  un  vafo  con  dell’ eftrat- 
to  fecco  della  medefima  erba  ,  e  ferpentaria  Virginiana  ,  e 
dopo  alcuni  giorni  le  comparvero  i  primi  fofpirati  corti 
D’ allora  fino  all’ Agofto,  in  cui  il  nollro  Autore  ricevette 
tali  notizie,  non  gli  avea  più  avuti,  perchè  non  fi  era  più 
elettrizzata.  Defiderava  però  farne  di  nuovo  la  prova  fpe¬ 
rando  lo  Hello  buon  fuccelìò  .  Godeva  però  miglior  falute 
colore,  appetito,  e  refpirazione . 

Un  cafo  quafi  limile  ebbi  anch’io  fralle  mani  nell’Autun¬ 
no  dell  anno  1747.  ritrovandomi  in  Villa,  di  una  giovanet- 
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ta  di  diciott’  anni  incirca  aneli’  efl'a  Clorotica  cogli  fletti  ac¬ 
cidenti  e  circoflanze  di  quella  fopra  additata.  Era  ftata  me¬ 
dicata  prima  col  folito  metodo  dell’  Arte,  ma  fenza  frutto  . 
Venne  ad  elettrizzarli  ,  e  incontanente  ceflòlle  la  febbre  , 
pofeia  cominciò  ad  acquiftar  colore  ,  e  comparvero  i  fuoi 
catamenj  .  In  fomma  la  Elettrizzazione  la  rimile  nello  flato 
naturale  ,  benché  nel  verno  fiafi  pregiudicata  alquanto,  for¬ 
fè  non  avendo  io  penfato  a  valermi  della  Sabina  fecca  ,  o 
dell’  eftratto  .  Nello  feorfo  anno  l’ho  ritrovata  rimetta,  e  ri- 
priftinata  affatto  nelle  cofe  fue  naturali  ,  mediante  una  pur¬ 
ga  metodica  e  qualche  fpecifico  prefo,  come  mi  dittero  ,  e 
fomminiftratole  dal  Medico  . 

Un  Incurabile  dello  Spedale  di  S.  Giovanni  di  Torino  per 
nome  Giovanni  Orecchia  di  anni  cinquanta  ,  fu  elettrizzato 
dal  Sig.  Bianchi  il  dì  15.  di  Marzo  giornata  afeiutta  con  ci¬ 
lindro  femplice,  tenendo  però  in  mano  del  fai  volatile  fecco 
di  ammoniaco  involto  in  pannolino  .  Era  coflui  in  una  gra- 
viflìma  rigidità  di  tutto  il  corpo,  e  principalmente  del  la  fpi- 
na,  occupato  quafl  tutto  da  Sinovie  indurite  e  ridotte  come 
in  anchilofi  con  fimili  vizj  organici  anche  ne’  capi  de’  femo¬ 
ri,  e  dolori  nelle  ginocchia.  Di  piu  era  attratto  nelle  ma¬ 
ni  e  principalmente  nella  finiflra  per  una  cavata  di  fangue 
con  pungimento  dell’  aponeurofi  del  tendine  del  bicipite  , 
per  la  quale  indotto  un  tumore  nel  braccio,  ebbe  a  decom¬ 
bere  molti  mefl  in  letto.  Succeduta  indi  ,  e  rimafa  una  flu- 
pidezza  ,  ed  intera  rigidità  anche  con  tofacee  concrezioni 
nelle  dita  di  ambe  le  mani  ,  non  potea  perciò  piegare  nè 
le  mani,  nè  il  tronco.  Incontanente  dopo  la  prima  elettriz¬ 
zazione,  come  fe  fotte  in  ogni  parte  fciolto  e  fnodato  ,  li¬ 
beramente  fi  motte  ,  allungò  le  dita  e  le  mani  ,  le  braccia, 
i  femori,  le  gambe  e  piedi,  tutta  la  fpina  e  tutto  il  cor¬ 
po  ,  e  fino  a  terra  liberamente  piegavafi  ,  fentifli  non  men 
pieghevole  e  forte  ogni  articolo  a  fegno  ,  che  fpenti  i  do¬ 
lori  delle  ginocchia  ,  ed  ogni  altro,  gridava  ad  alta  voce  , 
eh’  era  del  tutto  rifanato  .  Sentì  fubito  il  malato  nell’  elet- 
trizzarfi  la  velocità  e  penetrazione  eccitata  ne’  fuoi  fluidi  da 

una 


Sopra  la  Medicina  Elettrica .  107 

una  difpofizione  al  vomito,  che  pafsò  ben  pretto,  e  da  un 
improvvifo  aggravio  di  refpiro  :  effetto ,  fcrive  il  noftro  Au¬ 
tore  ,  di  maggior  onda  e  corfo  di  fangue  al  petto,  la  qua¬ 
le  torto  fvanì,  diffondendoli  detta  maggior  celerità  di  circo¬ 
lo  a  tutto  il  corpo  col  rendere  fenfibilmente  più  celeri  ,  e 
forti,  quali  come  di  febbre  ,  i  battimenti  delle  arterie.  Ma 
quello  fubito  follievo  di  un  uomo  ingombrato  da  vizj  fo- 
ttanziali  delle  fode  parti  non  poteva  durare  ,  come  fa  via- 
mente  riflette  il  noftro  attentiffimo  Profelfore  ,  fenza  che  lì 
ricambiarti:  in  radice  di  tutte  quelle  la  fabbrica.  Ond’è  che 
dopo  alcuni  giorni  di  apparente  guarigione,  principalmente 
in  tempo  freddo  e  fenza  buona  regola  di  vivere  ,  anzi  con 
molta  negligenza  di  tutte  le  cofe  ,  rifentì  le  medefime  indi- 
fpofizioni  benché  non  così  gravi,  e  ciò  molto  più,  che  per 
f  incomodo  di  dover  ufcire  dallo  Spedale  non  fi  è  più  dopo 
quel  tempo  elettrizzato . 

Più  e  più  volte  a  me  pure  è  avvenuto  in  alcuni,  i  qua¬ 
li  artòggettatifi  alla  prima  o  feconda  elettrizzazione  *  e  ve¬ 
dutone  il  fenfibile  miglioramento  ,  per  non  avere  replicata- 
mente  1’  incomodo  di  portarli  alla  mia  abitazione  ,  e  forfè 
lufingandofi  di  vedere  una  guarigione  miracolofa  e  improvvi- 
fa  ,  non  una  cura  follecita  sì,  ma  che  ricerca  -ordine  e  tem¬ 
po  ,  lardarono  di  tornare  al  rimedio  fperimentato  giovevo¬ 
le  ,  perdendo  ogni  vantaggio  che  dalla  prima  ,  o  feconda 
operazione  aveano  ricevuto  .  Una  perfona  da  me  conofciuta 
da  gran  tempo  di  pingue  corporatura  e  fanguigna  in  età  di 
fettanta  e  più  anni ,  artalita  da  un’  acerbirtìma  doglia  nella 
fpina,  e  ridotta  fenza  poter  fare  un  parto  fe  non  lentiflima- 
mente  col  foftegno  di  un  battone  ,  e  fenza  poterli  federe  che 
con  una  fomma  difficoltà  ,  fi  fece  da  me  condurre  nel  gior¬ 
no  15.  di  Aprile  dell’anno  fcaduto  1748.  fulle  ore  22.  Fu 
fatto  quelli  falire  le  fcale  con  molta  fua  pena  e  dolore  ,  e 
vedutomi  che  rertavo  forprefo  nel  vederlo  in  illato  tale,  efcla- 
mò  che  per  lui  non  c’  era  altro  rimedio  che  la  Elettricità, 
che  avea  intefo  tanto  a  decantare  per  giovevole  non  ottan¬ 
te  che  alcuno  gli  dicefte  il  contrario  ;  ma  che  non  fapendo 
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il  Medico  cofa  fomminilfrargli  mi  pregava  ad  ajufarlo.  Nar- 
rommi,  eh’ e  (Tendo  (oggetto  da  qualche  tempo  ad  una  fluf- 
fio ne,  che  dal  capo  gli  era  calata  nel  petto  con  una  tofse 
lecca  e  pertinace  ,  fi  avea  fatto  qualche  rimedio  ,  e  gli  avea 
in  parte  celiato  quell’  incomodo  del  petto  che  prima  gli  to¬ 
glieva  il  refpiro  j  ma  eh’  eragli  fopravvenuta  quell’  afpra  do¬ 
glia  che  lo  avea  colfituito  quali  inabile  a  muoverli,  e  nel¬ 
lo  flato  in  cui  lo  vedeva.  Lo  elettrizzai,  ed  alla  feconda 
operazione  volle  provarli  a  far  due  palli  ,  e  li  fece  per  la 
camera  appoggiato  al  baffone,  ma  drizzato  fulla  vita,  e  lì 
pofe  a  federe  con  qualche  fatica  .  Alla  terza  rizzolìi  a  fe- 
gno  che  li  pofe  a  camminare  di  pafso  franco  da  una  all’  al¬ 
tra  camera  fenza  dir  altro,  fe  non  che  vedea  un  miracolo. 
Lafciò  il  baffone  ,  afeefe  e  calò  due  gradini  ,  e  li  pofe  a 
lagrimare  per  allegrezza.  Partirli  tutto  contento,  dicendogli 
che  ritornalle  un  altro  giorno  ,  ma  più  non  venne  .  Ebbi 
occafione  di  vederlo  dopo  qualche  tempo  in  un  altro  luo¬ 
go  ,  e  dilTemi  elTergli  ritornato  in  parte  il  Tuo  incomodo  ; 
non  efsere  più  ritornato  perchè  il  viaggio  anche  in  barca 
era  lungo  ,  e  che  un  Soggetto  prefso  lui  di  credito  (  forfè 
quella  (fella  perfona  che  a  principio  1’  avea  diffuafo  )  gli 
avea  detto  che  a  nulla  ferviva  la  Elettrizzazione  ,  fe  non 
che  a  porlo  in  un  gran  rifehio  ,  e  che  finalmente  il  benefi¬ 
cio  ricevutone  era  (fato  un  effetto,  o  palTaggero,  perchè  mo¬ 
mentaneo  e  violente  ,  o  pure  un  prodotto  della  fua  fanta- 
fìa  rifcaldata;  e  pure  la  efpofizione  del  fuo  incomodo,  1’  ag¬ 
gravio  che  ne  rifentiva  ,  il  gran  follievo  quali  ilfantaneo 
ricevuto  erano  tutte  cole  udite  e  vedute  da  più  perfonc  de¬ 
gne  di  fede  ,  che  in  quel  giorno  ritrovavanfi  pretto  di  me  . 
Intefo  eh’  ebbi  da  elfo  lui  i  motivi  dell’  elferfi  allontanato 
dal  rimedio  ,  lo  lafciai  nella  fua  opinione  ,  nè  volli  dirgli 
cofa  in  contrario  .  A  quello  potrei  unire  varj  altri  cali  lìmi' 
li  avvenutimi  in  chi  ad  onta  degli  fperimentati  vantaggj  per 
non  incomodarli  ,  o  per  altro  non  volle  continuare  a  tenta¬ 
re  la  totale  fua  guarigione  fenza  difpendio  .  Ma  feguitiam» 
le  prove  fatte  dal  nolfro  ProfelTore  in  Torino. 
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Nel  giorno  dei  19.  del  fuddetto  mele  di  Marzo  fu  elet¬ 
trizzata  la  Sig.  N.  N.  che  portava  un  duro  ,  lento  ,  ed  an¬ 
tico  tumore ,  come  ftrumofo  alla  delira  parotide .  Dopo  due 
elettrizzazioni  fi  diminuì  quello  per  metà  ed  anche  più,  e 
trovollì  fenfibilmente  rammollito  .  Partita  poi  per  Villa  non 
n’  ebbe  più  notizia  per  allora  il  Sig.  Bianchi. 

Una  donna  che  (offriva  da  più  fettimane  una  dolorofiffi- 
ma  fciatica  nell’ Ifchio  deliro  fino  al  ginocchio,  e  come  con¬ 
tinua  ,  principalmente  di  notte  }  dopo  una  fola  operazione 
non  ha  mai  più  patito  ,  nè  di  giorno  ,  nè  di  notte  ,  l’ in¬ 
comodo  ,  ma  fempre  dopo  continuò  ad  efser  libera  e  gua¬ 
rita  . 

Nell1  Aprile  feguente  per  le  frequenti  pioggie  e  per  la 
umidità  non  fi  fecero  colà  molti  fperimenti .  Giò  nulla  oftan- 
te  in  un  Giovane  di  anni  quattordici ,  il  quale  da  alcuni  anni 
tiene  1’  omero  finiftro'  luffato  con  fodo  attaccamento  del  capo 
di  quello,  o  fia  anchilofi  alla  fcapula,  talché  alzando  il  brac¬ 
cio  non  poteva  alzarfi  la  connefià  fcapula}  in  quello,  dico, 
la  Elettrizzazione  ha  più  del  doppio  facilitati  i  moti  più 
difficili  della  parte,  ricuperando  fempre  maggior  libertà,  ogni 
volta  che  ritornava  all’  ellettrizzamento  .  Ofiervoffi  che  men¬ 
tre  andava!!  elettrizzando  l’ indifpollo  braccio,  fudava  con 
follievo  }  cofa  che  noi  pure  vedemmo  nel  fopra  mentovato 
Pefcatore,  quando  prima  non  avea  mai  fudato.  Quella  Elet¬ 
trizzazione  ìcrive  di  averla  fatta  con  vetro  femplice . 

Nel  Maggio  una  Signora  nubile  in  età  di  anni  41.  fatta 
fordaftra  da  circa  dieci  anni  con  fenfo  di  pefo  al  capo  ,  & 
difficoltà  di  muoverlo,  fpezialmente  nello  fìenderlo  all’  insù 
ed  all’  indietro  ,  dopo  di  effere  fiata  elettrizzata  due  volte 
con  cilindro  intonacato  di  gomme  aromatiche  all’ ufo  noftro , 
e  fegnatamente  il  giorno  ledici  di  Luglio  ,  cominciò  a  fen- 
tire  notabiliffimo  follievo  nei  fuddetti  movimenti  della  te¬ 
da  ,  che  fe  le  refe  più  leggera  coll’  udito  più  rifehiarato,  e 
continuolle  .  Alla  prima  elettrizzazione  fentì  come  imbalor¬ 
dirli  il  capo ,  e  ciò  probabilmente  dal  fangue  fpinto  con  mol¬ 
ta  vivacità  a  quella  parte. 
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Un  Signore  in  età  di  anni  50.  ftorpio  da  una  fciatica  di 
molti  anni,  a  fegno  di  non  poter  fare  un  palio  che  col  ba¬ 
lcone  ,  elettrizzato  col  cilindro  anche  femplice  due  fole  vol¬ 
te  ,  e  non  ebbe  più  bifogno  del  foflegno,  ma  andò  d’ allora 
in  appretto  liberamente  per  tutta  la  Città. 

Fu  elettrizzato  dall’  indefeffo  Sig.  Bianchi  il  giorno  12.  di 
Maggio  un  uomo  in  età  di  anni  35.  Paralitico  di  un  brac¬ 
cio  da  circa  dodici  anni  ,  ed  attratto  nella  mano,  la  quale 
per  tutto  quello  fpazio  di  tempo  non  avea  mai  potuta  por¬ 
tare  alla  tella.  Alla  prima  operazione  Elettrica  con  cilindro 
femplice  ,  portò  fubito  i)  braccio  e  la  mano  fulla  faccia  e 
fui  capo;  indi  elettrizzato  una  feconda  volta  con  cilindro  in¬ 
tonacato  di  rimedj  cefalici,  1V  ebbe  ancora  maggior  follievo, 
e  ciò  avvenne  nel  giorno  1 5.  del  mefe  fletto  .  Una  cofa  fi- 
mile  avvenne  ad  un  altro  paralitico  dello  Spedale  di  San 
Giovanni  elettrizzato  ne’  giorni  16.  e  18.  di  Giugno,  il  qua¬ 
le  molfe  e  portò  la  mano  paralitica  al  capo  ,  cofa  che  gli 
xiufeiva  imponibile  il  far  prima .  Altro  pure  paralitico  di 
gambe  e  braccia  elettrizzato  nel  dì  25.  del  mefe  fuddetto  , 
xitrovollì  fubito  migliorato,  avendo  ripigliate  le  forze  ed  un 
competente  moto  di  dette  parti. 

Un  giovane  Calzolajo  in  età  di  21.  anno,  dopo  di  aver 
pernottato  in  una  umidiflìma  flanza  per  lungo  tratto  di  tem¬ 
po  ,  era  da  due  anni  e  mezzo  reftato  così  malconcio  d’  ar- 
titride  in  tutti  gli  articoli,  che  i  piedi  erano  quafi  impoten¬ 
ti  a  far  paffi,  e  così  inaridite  le  mani  che  più  non  poteva 
valerfene  per  lavorare  nel  fuo  melliere,  tormentato  da  acer¬ 
bi  dolori  negli  articoli  in  ogni  mutazione  di  tempo  .  Con 
quello  pure  nel  m^/e  di  Luglio  palfato  ,  fu  fatto  lo  fperi- 
mento  Medico- Elettrico  in  Torino,  ed  alla  prima  opera¬ 
zione  fu  fubito  tutt’ altro.  I  piedi  li  refero  pronti  alla  pro- 
greflìone,  e  le  mani  ai  lavoro,  talché  potè  compiere  le  in¬ 
tere  giornate  di  bottega,  già  da  lungo  tempo  intermette.  In 
quello  llato  durò  per  molti  giorni  :  indi  fi  rifentì  un  po¬ 
co  di  debolezza  negli  articoli ,  non  però  mai  come  pri¬ 
ma  .  Elettrizzato  poi  con  cilindro  medicato  con  rimedj 
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antinervofi  ,  ripigliò  il  primo  fuo  naturai  vigore  ,  e  con¬ 
tinuò  . 

Parecchj  cali  di  parafili  e  doglie  anche  a  me  pure  venne¬ 
ro  fralle  mani  nell’  anno  fcaduto  ,  i  quali  fi  potrebero  qui 
addurre,  fra  i  quali  baderà  il  fare  un  cenno  di  alcuni.  Nel 
primo  giorno  di  Giugno  1747.  portoli!  da  me  un  Calzo¬ 
laio  appunto  ,  infieme  con  uno  Stampatore  ,  o  per  meglio 
dire  uno  di  quelli  che  girano  il  torchio  nelle  ftamperie ,  per 
nome  Stefano  Rofa,  per  ritrovar  rimedio  il  primo  ad  un  conti¬ 
nuato  battimento  della  palpebra  dell’ occhio  finiftro,  che  in- 
celfantemente  lo  moietta  va,  talché  con  una  fpezie  di  piatto¬ 
la  convulfione  ftirava  a  quella  parte  anche  la  bocca  nel  mo¬ 
mento  medefimo  che  batteva  la  palpebra 5  e  l’altro  da  pa¬ 
recchi  anni  avea  una  doglia  nella  fpalla  delira,  che  lo  affli- 
geva  molto  nel  veftirfi  efpogliarfi,  non  potendo  liberamene 
te  valerfene  nel  fuo  meftiere,  che  ricerca  non  poca  forza  e 
fveltezza  nella  fpalla  e  nel  braccio  .  11  Calzolaio  alla  prima 
operazione  per  tre  ore  continue,  dopo  non  provò  più  il  di- 
tturbo  dell’occhio,  e  per  confeguenza  della  bocca,  tenendo¬ 
lo  fermo  come  1  altro  fano  ,  e  ritornato  il  giorno  feguente 
fi  trovò  fempre  in  iftato  migliore  ,  durandogli  fempre  più 
il  beneficio.  Dopo  il  terzo  giorno,  che  fu  ai  fette  del  mefe, 
non  ritornò  più,  non  ottante  il  follievo  ricevuto  :  fe  gli  ab- 
bia  durato,  non  lo  so.  Lo  ttampatore  con  una  fola  Elettriz¬ 
zazione  reftò  libero  e  fciolto  5  anzi  veduto  da  me  lungo 
tempo  dopo,  e  interrogato,  mi  ditte,  mai  più  aver  patito 
incomodo  veruno  .  Un  altro  Calzolajo  in  età  di  50.  e  più 
anni  nel  giorno  dei  fette  venne  col  primo  ,  ed  avea  con¬ 
tratta  coll’  efercizio  della  caccia  una  doglia  nel  collo  da  gran 
tempo  :  elettrizzato  in  quella  parte  fen  andò  follevato  ,  li¬ 
bero  come  mi  ditte,  e  contento.  Il  fovrallodato  P.  Maeftro 
Raimondo  Mifsori  de’ Minori  Conventuali  foffriva  aneti’  etto 
un  torpore  non  ordinario  nella  fpalla  e  braccio  finiftro  ,  pro¬ 
dotto  com’  egli  ditte  dal  patimento  fatto  nel  pafsare  1’  Alpi 
di  Firenze  in  tempo  difaftrofiflìmo ,  in  cui  gli  morì  il  Vet¬ 
turino.  Nell’anno  1747.  fia  per  lo  tarocco,  che  qui  do¬ 
mina 


mina  frequentemente,  o  fia  da  altro  ,  il  torpore  fi  era  ac- 
crefciuto  a  fegno  ,  che  o  non  poteva  affatto,  o  almeno  du¬ 
rava  gran  fatica  ,  e  vi  volea  uno  sforzo  per  alzare  il  brac¬ 
cio  alla  tefta.  Elettrizzato  che  fu  reftò  affatto  libero  e  fciol- 
to,  nè  più  rifentì  aggravio  alcuno,  come  attefta  a  tutti  anche 
al  giorno  d’  oggi . 

Un  vecchio  di  78.  anni  affetto  da  una  paralifi  nella  ma¬ 
no  delira,  che  incefsantemente  fcuoteva,  congiunta  ad  una  de¬ 
bolezza  tale  di  tutti  i  nervi,  e  nelle  ginocchia,  che  non  po¬ 
teva  Ilare  inginocchiato  un  momento  fenza  ftar  appoggiato , 
fi  elettrizzò  nel  giorno  2.  di  Gennajo  1748.  e  narrò  di  ave¬ 
re  fcritto  dieci  linee  con  franchezza  ,  ed  afeohò  la  Mefsa 
inginocchiato  fui  pavimento  della  Chiefa  ,  fenz’  appoggio  , 
e  folamente  nell’  abbafsarfi  in  tal  pofitura  alla  Elevazione  fu 
fopraggiunto  dal  folito  tremore  e  fcuotimento  ,  ma  modera¬ 
to  .  Un  Ardila  che  lavora  in  contaria  ,  o  corone  di  vetro 
dette  margarite^  da  qualche  anno  moleflato  da  una  doglia 
nella  fpalla  finiflra,  non  potea  alzare  il  braccio  ,  nè  met- 
terfi  la  mano  alla  bocca.  Elettrizzato  che  fu  due  volte  con- 
fecutivamente  nella  pafsata  Quarefima,  reftò  libero  del  tutto, 
e  Tempre  vi  fi  è  confervato  .  Anzi  alla  prima  operazione 
alzò  francamente  il  braccio  lefo  e  fi  pofe  più  volte  la  ma¬ 
no  alla  bocca  .  La  prontezza  o  ì  ritardo  maggiore  del  follie- 
vo  ,  adoperando  lo  fteffo  vafo  in  una  ftefsa  giornata ,  e  cofti- 
tuzione  d’  aria,  può  dipendere  dalla  differenza  del  tempera¬ 
mento  e  della  cagione  dell’  incomodo  ;  cofe  tutte  che  fpet- 
tano  alla  cognizione  del  Medico. 

Il  giorno  4.  Dicembre  1747.  venne  all’  Elettricifmo  la 
moglie  di  Domenico  Tramontin  fabbricatore  di  Margarite  e 
Negoziante  di  Contaria  in  quella  Città,  la  quale  tormentata  da 
un’ afpra  doglia  nel  femore  deliro  e  gamba  fino  ai  malleoli, 
non  ripofava  la  notte,  e  ad  ogni  poco  di  freddo  crefceva  il 
dolore  all’  eftremo  .  Elettrizzata  al  folito  tre  volte  in  quel 
giorno,  dormì  bene  la  notte  ,  nè  fu  tormentata  dal  male  , 
non  oliarne  il  freddo  ,  che  in  quella  notte  particolarmente 
fi  fece  fentire  .  Ritornò  ai  fette ,  ed  ai  nove  ,  e  reftò  libe- 
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rata  dall’  incomodo.  Nella  fufleguente  Quarefima  cominciol- 
le  una  doglia  limile  nell’ altra  gamba  e  cofcia;  e  ricorfa  di 
nuovo  alla  Medicina  elettrica,  com’  erafi  liberata  dalla  de¬ 
lira  ,  così  fi  rifanò  anche  dalla  finiftra  .  Un  giovane  pefei- 
vendolo  mandato  dal  fovra  nominato  pefeatore  Giorgio  Co- 
rao,  con  un  principio  di  fciatica,  alla  terza  elettrizzazione 
datagli  Tempre  con  vafi  intonacati  e  proprj ,  rimafe  del  tut¬ 
to  fano. 

In  alcune  delle  perfone  elettrizzate  con  vafi  medicati  no¬ 
tai  ,  come  nel  Religiofo  Somafco  ,  efìferfele  promoffa  la  fali- 
vazione  abbondevolmente  fubito  fatta  la  operazione;  e  que¬ 
lla  durava  in  efii  chi  per  una,  chi  per  due  ore  ,  e  Tempre 
una  linfa  affai  vifeida  .  In  un  altro  di  temperamento  affai 
umido  ,  dopo  le  elettrizzazione  a  cui  sì  afìfoggettò  per  tre 
volte  per  una  enfiagione  di  gambe,  Tuccedette  una  evacua¬ 
zione  per  feceffo  una  mezz’  ora  dopo  ,  e  pofeia  anche  nella 
notte  nell’  ora  della  digeflione  :  cofa  che  confefsò  effere  in 
lui  ftraordinaria  .  Quell’  ultimo  era  un  uomo  piu  tofio  por¬ 
tato  al  mangiar  molto,  ed  era  pieno  di  mali  umori  per  li 
molti  difordini  fatti  in  gioventù  .  Era  in  età  di  più  di  30. 
anni  . 

Riflette  il  Sig.  Bianchi  ,  che  nel  tempo  caldo  fi  ritrova¬ 
rono  più  durevoli  le  guarigioni  col  mezzo  della  forza  elet¬ 
trica  ,  di  quello  fieno  nella  flagione  più  rigida.  Uero  è  che 
come  abbiamo  offervato  di  fopra ,  nelle  Ragioni  fredde ,  fpe- 
zialmente  in  giornate  di  neve,  ed  anche  nella  fiate  dopo  la 
grandine,  lo  feoppio  è  più  forte,  la  fenfazione  più  acuta  , 
e  il  fuoco  più  vivo  ;  ma  il  caldo  riefee  più  confacevole  , 
purché  non  fia  fciroccale  ,  come  noi  in  Venezia  fperimen- 
tiamo  fovente  .  La  umidità  che  feco  portano  cotefti  venti 
allorché  fpirano,  ingombrano  tutta  l’aria  noftra  d’intorno, 
e  colle  loro  picciole  bullulette  fpuntano  ,  dirò  così  ,  e  fof- 
focano  gli  effluvj  elettrici,  oltre  la  inumidita  fuperfizie  che 
naturalmente  producono  fui  cilindro ,  fulla  lamina  ,  fuori  ed 
entro  i  tubi  ,  fulla  catena  ,  e  fu  tutto  il  corpo  dell’  elet¬ 
trizzando  ;  e  fe  quello,  anche  elettrizzato,  li  viene  a  rice- 
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vere  dopo  1*  elettrizzamemo  ,  inzuppandoli  per  ogni  parte 
di  quell’aria  impregnata  di  particelle  liquido-  faline ,  ne  re¬ 
tta  impedita  la  trafpirazione  necelfaria  ,  e  fi  toglie  con  ciò 
tutto  quel  follievo  che  le  può  procacciare  1’  Elettricifmo , 
anche  medicato. 

Non  contento!!!  (blamente  il  noftro  Filofofo  di  fperimen- 
tare  la  Medicina  Elettrica  coi  cilindri  tanto  (empiici  ,  che 
intonacati,  ma  volle  avanzarla  di  più  ,  ponendo  in  pratica 
una  cola  ch’era  (lata  più  volte  da  me  famigliarmente  difcor- 
la  cogli  amici,  avendomene  rifvegliata  l’idea  ciò  che  fi  vide 
pubblicato  in  una  dotta  lettera  del  Sig.  Canonico  Brigoli 
fopra  la  Macchina  Elettrica  (lampata  in  Verona  predò  il  Ra- 
manzini  nell’  anno  pad’ato  .  Spiegali  queft’ erudito  Autore  nei 
paragrafo  IX.  in  quelli  precili  termini  .  Differirei  però  di 
parere  da  quejìo  dotti jfimo  Sig.  Pivati  ,  che  vuole  intona¬ 
care  1"  interior  fuperfizje  del  tubo  Elettrico  di  vetro  co'  bai  - 
fami  medicamento fi .  lo  li  metterei  piuttofìo  nell'  ampolla  , 
o  nel  vajo  da  tenerjì  in  mano  dall ’  ammalato  ;  nel  qual 
vafo  a  piombo  pende  poi  quel  ferretto  ,  onde  il  moto  fi  co¬ 
munica  e  fi  mette  in  anione  la  materia  elettrica  ,  che  tut¬ 
ta  riempie  1'  aria.  Se  voi  non  ne  facefie  una  ri  fata  vi  di¬ 
rei  ,  che  difciolto  un  valido  diuretico  nella  caraffa,  che  te¬ 
neva  una  r agalla,  in  pochi  minuti  ne  comparì  /’  effetto  . 
Sperienza  però  che  pare  che  ricerchi  nuove  prove  ,  mentre 
per  odervazione  più  volte  comprovata  dai  noftro  Sig.  Bian¬ 
chi  ,  anche  la  materia  da  darli  in  mano  all7  elettrizzando  dee 
efier  lecca,  e  nel  cafo  fopraddotto,  efsendo  ftato  difciolto  il 
diuretico,  puofli  ragionevolmente  fupporre  che  folle  liquido; 
e  1’  effetto  comparfo  pochi  minuti  dopo  può  edere  ftato  na¬ 
turale  ,  e  non  procurato  dalla  Elettricità  ,  fpezialmente  in 
una  ragazza  forfè  atterrita  dalla  novità  della  operazione. 

Indotto  da  quello  ragionevole  penfamento  volli  piuttofto, 
in  vece  di  porre  la  folita  pece  nella  calfettina,  fu  cui  fi  met¬ 
te  l’elettrizzando,  fpalmarla  colle  (lede  materie  medicamen- 
tofe  colle  quali  aveva  intonacato  il  cilindro.  L’ affetto  riufeì 
migliore  ,  ma  non  mi  è  paruto  tale  che  mettede  conto  il 
,  -  fare 
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fare  un  tal  difpendio,  il  quale  ,  trattandoli  di  droghe  e  bai- 
fami  di  valore  ,  e  dovendolene  adoperare  per  la  fpalmatura 
della  caffettina  non  più  ad  oncie,  ma  a  libre,  non  potea  riuf- 
cire  fe  non  gravofo  .  Il  Sig.  Bianchi  dunque  trovò  una 
maniera  più  agevole  e  più  ficura  di  accrefcere  la  forza  alla 
medicatura  Elettrica,  e  con  ciò  di  ottenerne  un  più  certo  e 
follecito  effetto  coi  purganti,  od  altro  fimile  ,  tenuti  in  ma¬ 
no  .  Molte  fono  le  belliffime  fperienze  da  effo  lui  fatte,  e  che 
va  tuttavia  facendo  con  giovamento  univerfale  ,  delle  quali 
continuerò  ad  addurne  alcune  poche  pervenute  graziofa- 
mente  a  mia  notizia  ,  per  far  ammirare  f  effetto  di  que¬ 
llo  fuo  nuovo  penfamento,  e  per  prova  maggiore  del  nofìro 
afsunto  . 

Un  uomo  fu  elettrizzato  con  un  pezzo  di  fcammonea  in 
mano  che  pefava  mezz’  oncia.  Nella  notte  feguente  fi  pur¬ 
gò  più  volte  con  tormini  di  ventre.  Un  altro  fu  purgato  con 
gommagutta  impugnata,  ma  però  dolcemente,  e  fenza  alcun 
contrafegno  della  folita  violenza  di  coteflo  rimedio  .  Ecco 
la  differenza  che  paffa  fra  il  prendere  i  rimedj  per  bocca  , 
e  ’l  fomminiflrarne  gli  effìuvj  col  mezzo  dell’  Elettricifmo  . 
Difciolta  poi  con  ifpirito  di  vino  detta  gommagutta,  e  polla 
in  un  vafo  ,  vi  fece  immergere  le  dita  a  due  foggetti  elet¬ 
trizzati,  ma  non  fece  effetto  alcuno  per  non  efsere  in  fo- 
ffanza  fecca  .  Anzi  avendo  qualche  tempo  dopo  tenuta  la 
mano  di  un  elettrizzato  in  un  caneflro  pieno  di  frefehi  fiori 
di  pefeo  ,  niuna  purgante  operazione  fi  ottenne  .  La  folu- 
zione  della  guttagotnma  nello  fpirito  di  vino  ci  moflra  una 
prova  fimile  all’  addotta  nella  fovrallodata  lettera  del  valido 
diuretico  difciolto;  la  quale  fi  dice  che  facefse  f  effetto;  ma 
quella  di  Torino  riufeì  inoperofa. 

Nel  giorno  15.  di  Marzo  il  di  fopra  mentovato  Sig.  Aba¬ 
te  Porta  Profefsore  di  Filofofia  nella  Reale  Accademia  di 
Torino  ,  elettrizzofiì  con  un  pezzetto  di  fcammonea  nelle 
mani,  ed  ebbe  in  poco  fpazio  di  tempo  movimenti  di  ven¬ 
tre  con  tre  evacuazioni  .  Addì  18.  rinnovolfi  lo  fperimento 
dei  purganti  fecchi  ,  e  ’l  fuddetto  Sig.  Abate  tenne  in  mano 
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un  pezzo  di  gommagutta  di  due  oncie  :  il  Sig.  Piazza  Chi¬ 
rurgo,  ed  un  dimeftico  del  Sig.  Bianchi  adoprarono  lo  ttef- 
fo  rimedio,  ed  anche  il  Sig.  Bianchi  ftefso  prefe  nella  mano 
un  poco  di  aloè  fuccotrino.  Il  Sig.  Abate  purgolfi  tre  vol¬ 
te  con  premiti}  il  Sig. Bianchi  due  con  leni,  ma  lunghi  tor- 
mini  ;  il  dimeftico  poi  di  temperamento  molto  umido  ,  e 
fugofo  provò  molti  dolori  e  una  copiofa  evacuazione  ;  ma 
il  Chirurgo  ,  foggetto  molto  afciutto,  non  fenti  alterazione 
alcuna.  Tanto  è  offervabile,  e  tanto  altera  gli  effetti  la  di¬ 
vertirà  del  temperamento/ 

II  Sig.  Veratti  noftro  con  Tua  lettera  di  Bologna  del  paf- 
fato  fettembre,  partecipommi  che  avendo  intefe  quelle  pro¬ 
ve  finte  in  Torino  volle  ben  tofto  tentarne  aneli’  effo  1’  ef¬ 
fetto  in  alcuni  ,  dando  loro  a  tenere  in  mano  un  pezzo 
di  fcamtnonea  .  In  cotal  guifa  elettrizzati  ,  ebbero  molti 
fcarichi,  quafi  lenza  dolore  ,  ma  dopo  molto  intervallo  di 
tempo  . 

Fu  elettrizzata  ancora  in  Torino  un’  altra  perfona,  pure 
con  gommagutta,  nè  quella  fu  purgata  .  Ma  nel  giorno  fe- 
guente  provò  continui  tormini  ed  ufeite  flatulenti  }  e  que¬ 
lla  pure,  fcrive  il  Sig.  Bianchi,  è  di  temperamento  piutto- 
fto  lecco;  notando  fopra  di  ciò  il  noflro  diligentiffimo  of- 
fervatore  ,  che  i  piu  giovani  facilmente  incontrano  quella 
purgazione  elettrica.  Una  fua  Nipote  di  anni  undici,  con 
femplice  aloè  in  mano  ,  purgolfi  più  volte  con  gran  dolori 
di  ventre  e  naufee  .  Sua  forella  di  poca  maggior  età  con 
rabarboro  impugnato  patì  qualche  naufea,  ma  non  fi  purgò. 
Diverfe  altre  perfone  furono  fatte  evacuare  in  modo  fimile 
con  prev;  gorgogliamenti  di  ventre  .  Una  Signora  ftittichif- 
lìma  ,  la  quale  non  avea  il  naturai  benefizio  del  ventre  che 
ogni  cinque  o  fei  giorni  ,  elettrizzata  che  fu  in  quella  ma¬ 
niera  ,  provò  alcune  fedi  fuccelfive  ,  e  quel  eh’  è  più  ,  fe 
le  agevolò  in  apprettò  il  ventre  ,  che  ogni  giorno  l’era  ufi* 
ziofo  .  La  diverlìtà  del  temperamento  appunto  e  1’  età  ,  la 
coftituzione  dell’  arÌ3  nel  giorno  della  operazione  ,  e  la  più 
o  meno  continuata  elettrizzazione  fi  può  credere  ragionevol¬ 
mente 
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mente  che  molto  abbiano  contribuito  alla  varietà  degli 
effetti  . 

I  frutti  catartici  ,  i  Temi,  i  fiori,  le  foglie,  le  radiche  o 
limili  ,  umide  ,  o  poco  o  nulla  elaftiche  ,  fecondo  le  oder- 
vazioni  del  noftro  Autore  ,  non  purgano .  Quindi  è  che  di¬ 
rado  operano  gli  Ermodattili  ,  i  femi  del  Cartamo  ,  o  di 
Ebuio  ,  la  fenna,  la  radice  di  Gialappa  ,  e  poco  ancora  il 
rabarbaro,  e  nulla  le  rofe  frefche  ,  i  fiori  di  pefeo  ec. 

Finché  in  Torino  dal  Sig.  Bianchi,  e  da  noi  in  Venezia 
fi  facevano  quelle  olfervazioni ,  non  iftette  in  ozio  in  Bolo¬ 
gna  l’ indefelfo  Sig.  Veratti  per  1’  avanzamento  della  noftra 
Medicina  Elettrica  .  Per  ciò  faremo  qualche  cenno  in  quello 
luogo  anche  di  alcune,  fralle  molte,  delle  fue  bellilfime  fperien- 
ze  partecipateci  con  fue  lettere,  attendendo  di  vederle  quan¬ 
to  prima  pubblicate,  come  intendiamo  che  fia  per  fuccedere 
a  momenti ,  corredate  da  tutte  quelle  circollanze  che  col  fuo 
fino  difeernimento  crederà  neceflàrie  per  ammaeflramento 
univerfale  .  Non  è  già  però  che  con  ciò  io  intenda  mai 
di  render  pubblico  fenza  faputa  fua  e  degli  altri  ciò  che 
mi  è  fiato  cortefemente  partecipato  ,  ma  la  necefiìtà  mi 
cofirigne  V  accennarne  qualche  cofa,  perchè  gli  altrui  fpe- 
rimend  ed  ofservazioni  fervono  di  comprovazione  incon- 
traflabile,  come  cofe  operate  da  Soggetti  cosi  illuminati  nel¬ 
la  Fifica  e  nella  Medicina,  in  quali  incomodi  del  corpo  uma¬ 
no  fia  fiata  fin  al  prefente  feoperta  giovevole  la  noftra  Elet¬ 
trizzazione  ,  e  nel  tempo  fieffo  a  quali  fperar  fi  polfa  pro¬ 
ficua  ;  oltre  il  far  conoscere  che  predo  Soggetti  di  tanta  ripu¬ 
tazione  anche  nell’  Arte  Medica  ,  non  è  fiata  filmata  la  no¬ 
ftra  fortunata  feoperta,  nè  una  iliufione  o  chimera  ,  nè  un 
giuochetto  da  fanciulli ,  ma  un  invento  da  coltivare  con 
diligenza  e  da  procurar  di  avanzare  a  tutta  poffa  collo  ftu- 
dio  ,  e  colle  moltiplicate  e  incedami  fperienze. 

Cercò  dunque  1’  Illuftre  Sig.  Veratti  in  primo  luogo  ,  fe 
la  Elettricità  femplice  da  fe  fola  prefiar  potede  qualche  fol¬ 
lavo  nelle  cure  de’  mali  ,  ragionevolmente  arguendo  che  fe 
santa  forza  'tiene  ,  come  lo  dimoftrano  chiaramente  le  mole- 


fie  punture  che  cagionano  le  faville  che  n’  efcono,  e  le  do- 
lorofe  fenfazioni  che  dalle  punte  delle  dita  penetrano  fino 
al  gombito,  e  talvolta  anche  nella  fpalla,  fi  poteffe  con  que¬ 
llo  (limolo  più  volte  replicato  nella  della  perfona,  dar  prima 
movimento  agli  umori  dagnanti,  origine  di  tante  croniche  affe¬ 
zioni  ,  indi  diffiparli,  e  finalmente  rifui verli  .  Diede  comin- 
ciamento  dunque  a  fare  degli  fperimenti  nelle  malattie  ca¬ 
gionate  da  un  umore  fierofo  adunato  nelle  parti. 

Una  delle  prove  Angolari  che  fece  fi  fu  in  un  Religiofo 
Domenicano  tormentato  da  nove  e  più  mefi  da  una  doglia, 
che  dall’  odo  Ifchio  pel  femore  dedro  fi  edendeva  fino  al  gi¬ 
nocchio  fenza  trovar  mai  ripofo,  fe  non  che  per  pochi  mo¬ 
menti  .  Non  avea  quedi  trafcurato  alcuno  de’  foliti  rimedj 
dell’  Arte  ,  e  colla  fola  elettrizzazione  femplice  applicatagli 
alla  parte  per  lo  fpazio  di  fette  minuti,  ne  fperimentò  non 
picciolo  follievo  ,  dormendo  anche  la  feguente  notte  con 
maggior  quiete  .  Ritornò  dopo  due  giorni  alla  macchina,  e 
dopo  queda  altre  volte  ,  e  tanto  giovolle,  che  in  breve  fu 
affatto  redimito  nella  prima  fua  falute  .  Sebbene  ,  riflette 
prudentemente  il  nodro  Saggio  Fifico,  queflo  folo  cafo  non 
badi  a  dabilire  la  Elettricità  femplice  per  un  rimedio  di 
quedi  mali  ,  pure  fa  molto  coraggio  a  continuare  le  oder- 
vazioni  ,  come  ebbe  la  bontà  di  fcrivermi  in  una  fua  gen- 
tilidima  e  dotta  lettera  in  data  dei  26.  Dicembre  1747. 

Altra  non  men  curiofa  cflervazione  fu  quella  da  edo  fat¬ 
ta  in  una  donna  fettuagenaria ,  la  quale  da  un  anno  era  fat¬ 
ta  fordadra.  Molto  prima,  cioè  fin  dal  tempo,  che  1’ era¬ 
no  cedati  i  fuoi  ordinari  cordi,  concorrevanle  fovente  gli  umo¬ 
ri  al  capo,  e  le  aveano  cagionata  un  adezione  reumatica, 
con  qualche  intumefcenza  della  parte  e  dolore  .  Sembravale 
di  udire  dalla  orecchia  odefa  quafi  quel  rumore  che  fuol  fa¬ 
re  l’aqua  corrente;  e  nell’andare  e  coricarfi  a  letto  fenti- 
va  un  dolore  particolare,  quando  fi  metteva  fulla  parte  fa- 
na;  oltre  di  che  dalla  odefa  poco  o  nulla  intendeva  le  voci  , 
o  udiva  gli  (f repiti  anche  grandi  .  Fu  però  elettrizzata  nella 
parte  difettofa,  vale  a  dire  nella  interna  cavità  deli’  orec¬ 
chio  , 
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chio,  e  ben  pretto  cominciò  ad  udir  meglio,  e ’l  dolore  af¬ 
fatto  cefsò  .  Dopo  di  che  vi  vollero  due  altre  Elettrizza¬ 
zioni  ne’  giorni  fulfeguenti  per  reftituirle  perfettamente  1* 
udito  . 

A  d'alito  un  giovane  da  un  acuto  dolore  fopra  1’  occhio 
deliro,  fei  ore  dopo  efacerbotti  al  maggior  fegno  .  Ricorfe 
all’Elettrizzamento ,  e’1  noftro  attentittìmo  Medico  per  cinque 
minuti  di  tempo  fece  la  operazione  ,  traendo  le  fcintille 
della  parte  affetta.  Achetoffì  fui  fatto  in  parte  la  doglia,  in¬ 
di  a  pochiffìme  ore  del  tutto  fvanì  fenza  piu  ritornare. 

Cura  veramente  mirabile  fu  quella  che  fece  dopo  ,  guaren¬ 
do  una  Epifora  ,  o  fia  lagrimazione  deli’  occhio  Infiltro  in 
una  donna  ,  la  quale  pochi  mefi  prima  avea  avuta  al  mede- 
fimo  occhio  una  contumaciflìma  infiammazione  ,  con  grave 
pericolo  ,  e  con  indizj  di  ritornar  nuovamente .  Provava  que¬ 
lla  un  acerbo  dolore  nella  fronte,  che  fi  Rendeva  alia  metà 
tutta  della  parte  offefa,  ed  elettrizzata  che  fu,  quello  cefsò 
incontanente.  Principiò  eziandio  a  celiare  la  lagrimazione, 
venendo  toccata  negli  angoli  interno  ed  etterno  dell’occhio, 
riposò  meglio  ,  in  fomma  in  poche  elettrizzazioni  perfetta¬ 
mente  guarì . 

Un  altro  cafo  ben  Angolare  e  difficiliffimo  curò  coli’  Elet- 
tricifmo  il  Sig.  Veratti  ;  da  etto  pure  chiamato  afsai  raro  nel¬ 
la  Profeffìone  Medica  nella  fua  lettera  dei  16.  Gennajo 
1748.  con  cui  fi  compiacque  di  darmene  notizia.  Quella 
era  una  fpezie  di  Atrofia  nervofa  prodotta  da  una  violente 
paura  in  un  uomo  in  età  di  trent’  anni.  Quelli  avea  ben  to¬ 
lto  perduto  l’appetito  e  le  forze,  le  quali  di  giorno  in  gior¬ 
no  diminuendofi  ,  aveano  refo  il  malato  inabile  a  reggerli  lun¬ 
go  tempo  fui  piedi  e  fulle  gambe  ,  divenute  infieme  colla 
cofcia  fmunte  all’  eltremo.  Non  appetiva  che  il  vino,  e  tutte 
le  co fe  che  fervir  gli  poteano  per  bere  .  Ogni  più  efficace 
rimedio  non  gli  avea  giovato  ,  anzi  perdendo  fempre  più 
la  forza  era  ridotto  a  non  poter  più  arrendere,  nè  difende¬ 
re  le  fcale  fenz’  appoggiai ,  ed  efsere  foftentato  d’  ambe  le 
parti  j  e  volendo  Ilare  un  poco  in  piedi  veniva  afsalito  da 
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un  tremore  come  fé  fofse  paralitico  .  In  quello  cafo  deplo¬ 
rabile  fu  tentata  la  Elettrizzazione  ,  qual  ultimo  rimedio  in 
un  male  già  del  tutto  difperato  ,  e  ciò  fu  il  dì  8.  di  Genna¬ 
ro  1748.  Dopo  fette  giorni  di  attenta  e  gagliarda  elettriz¬ 
zazione  cominciò  a  guadagnar  molto  .  Nel  primo  giorno  il 
Sig.  Veratti  elettrizzollo  per  Io  fpazio  di  dieci  minuti  nella 
fpina  del  dorfo  ,  e  ne’  lombi,  e  cominciò  a  tramandare  un 
odore  particolare  con  un  fudore  tenace  e  vifcofo  3  e  poftofi 
dopo  a  giacere  nel  letto,  vi  (lette  per  due  ore,  continuan¬ 
do  fempre  a  fudare .  Nella  feconda  volta  fu  elettrizzato  per 
quindici  minuti  ,  e  1  polfo  fi  refe  più  frequente,  e  ritornò 
copiofo  il  fudore  giacendo  nel  letto  ,  principiandó  poi  a  di- 
moftrare  maggior  prontezza  al  moto  .  Indi  a  poco  a  poco 
andò  cefsando  il  tremore  ,  crebbero  le  forze  ,  ritornò  P  ap¬ 
petito  ,  foffriva  l’ elettrizzamento  fin  per  lo  fpazio  di  40. 
minuti  ,  fiando  fermo  in  piedi  fulla  cafsettina  di  pece  ;  in 
forr/ma  nello  fpazio  di  quaranta  giorni,  ne’ quali  fervili!  fem¬ 
pre  il  Sig.  Veratti  della  Elettrizzazione  femplice,  fu  ridot¬ 
to  il  paziente  in  uno  flato  buono,  e  di  gran  lunga  miglio¬ 
re  di  prima. 

Per  totalmente  però  reftituirlo  nel  primo  fuo  flato  di  fa- 
iute  ,  fi  rifolvette  il  noftro  avvedutiflìmo  Medico  Fifico  di 
valerfi  di  un  vafo  intonacato  con  terebinto  di  Cipro  ,  balfa- 
mo  Tolutano  ed  altro  che  colla  fua  cognizione  giudicò  ap¬ 
propriato  .  Valendofi  dunque  di  quell’  ultimo  vafo  ,  chiara¬ 
mente  apparve  la  differenza  dal  femplice  tanto  nelle  pun¬ 
ture  ,  quanto  nello  fcoppio  maggiore  ,  che  ne  trafse;  come 
altresì  dal  fudore  molto  più  copiofo  ,  fpezialmente  ne’  pri¬ 
mi  cinque  giorni.  Tale  finalmente  ne  fu  la  forza, che  dopo 
altri  venti  giorni  di  elettrizzazione  medicata  ,  ripriftinò  af¬ 
fatto  in  falute  queff  uomo  ,  e  da  allora  in  apprefso  è  rima- 
fo  faniffimo  ,  quanto  poteva  efser  prima  di  quello  fuo  gra- 
vifiimo  e  flraordinario  male  . 

Da  tutte  quelle  fperienze  parmi  fia  cofa  agevole  il  dedur¬ 
re  a  quai  mali  pofsa  con  buon  coraggio  applicarli  1*  Elet- 
tiicifmo,  o  femplice,  0  medicato.  Si  può  arguire  altresì  qua¬ 
le  di* 
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le  differenza  patti  fra  l’uno  e  l’altro,  e’i  prudente  Medico  può 
colla  fu  a  cognizione  comprendere  in  quali  catt  poffa  valerfi 
dell’uno,  e  in  quali  dell’altro,  odi  ambidue  uno  dopo  l’altro  . 
Puoflì  eziandio  corighietturare ,  comprefa  che  fiafi  la  natura 
la  forza  e  ’1  meccanifmo  della  noftra  Elettricità  medicata  ,  in 
quali  catt  fin  ad  ora  fia  da  sfuggirfi:  ditti  fin  ad  ora,  mentre  i 
nuovi  fperimenti  che  tuttavia  ttanno  facendofi  potranno  per  av¬ 
ventura  far  conofcere,  che  ciò  che  al  prefente  ragionevolmen¬ 
te  fupponiamo  nocevole  ,  cangiata  o  alterata  la  maniera  di 
apprettarlo,  poffa  riufeire  di  giovamento.  Ottimo  rimedio  giu- 
dicollo  il  noftro  Sig.  Veratri  negli  acutittimi  dolori  o  del  capo, 
ovvero  di  altre  parti,  ne’ quali  flavi  un  qualche  fottilittimo  ed 
acre  umore  (lagnante  .  Così  pure  in  que’  dolori  che  nafeono 
nelle  donne  itteriche,  i  quali  le  affliggono  in  molte  parti  del 
corpo  e  fovente  con  tumore  ,  e  ne’  quali  per  Io  più  riefee 
inoperofo  anche  f  ufo  dei  narcotici . 

Polliamo  con  fondamento  frattanto  ftabilire  in  generale  da  quan¬ 
to  abbiamo  fino  ad  ora  narrato,  e  veduto,  che  la  forza  elettrica 
fa  in  manieia  ne  mali,  che  aflottiglia  la  materia  peccante  la 
rifiolve,  e  la  fa  ufeire  per  infenfibile  trafpirazione  ,  ed  anche 
come  frequentemente  abbiamo  notato  la  tramanda  per  fudore, 
venendo  con  ciò  a  formare  una  vera  crifi,  com’è  avvenuto  nel 
Pefcatore  ed  in  altri  fopraefpofti.  Abbiamo  offervata  qualche  fe- 
parazione  fatta  per  feceflò,  ma  non  ne  abbiamo  veduta  ofaputa 
alcuna  per  orina;  ma  non  è  forfè  lontana  dal  vederli  la  cofa 
quando  fi  rettificaffe  con  nuovi  fperimenti  quello  della  ragazza 
fcritto  dal  Sig.  Brigoli  nell’ accennata  fua  lettera.  Ma  quale  ftra- 
da  più  facile  e  fpaziofanon  fi  è  aperta  al  prefente  alla  noftra  Me¬ 
dicina  Elettrica  colle  belle  feoperte  fovraccennate  fatte  in  Tori¬ 
no,  e  rettificate  in  Bologna  col  dare  a  tenere  in  mano  al  malato 
le  materie  medicamentofe  atte  a  giovargli,  anche  elettrizzando¬ 
lo  con  cilindro  femplice  ?  Con  quanta  maggiore  attività  non  ope¬ 
reranno,  fe  accoppieremo  e  vafo  fpalmato  con  materie  medica¬ 
mentofe  ,  e  le  materie  (tette  o  almeno  cooperanti  ad  uno  fletto 
fine  tenute  in  mano  dell’ elettrizzato? 
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Ojferva^ioni  /opra  le  ca ff  ertine  di  re fina ,  fulle  quali  fi  fa 
montare  /’  Elettrizzando ,  e  /opra  la  tavola  che  fi  juol  porre 
fra  i  piedi  di  ejfo  e  la  re  fina ;  e  fui  ferro  che  fuol fi  fargli  tene¬ 
re  in  mano  per  comunicargli  la  Elettricità . 

CAP.  X. 

USarono  fui  principio  delle  operazioni  elettriche  alcuni 
di  porre  1*  -elettrizzando  fulle  focaccie  di  refina  .  Ma 
contraendo  quelle  appoggiate  fui  nudo  terreno  qualche  umi¬ 
dità  ed  immondezza,  non  meno  che  dalle  fcarpe  di  chi  vi 
faliva  fopra  per  elettrizzarfi  ,  cominciarono  ad  adoprarli  le 
calettine  fpalmate  colle  refine  medefime  .  Quelle  avendo  il 
fondo  di  tavola  che  tocca  il  terreno,  e  perciò  frappolto  iti¬ 
la  pece,  la  mantengono  afeiutta,  e  con  un’altra  tavola  po¬ 
lla  fopra  la  ftelTa  refina,  levano  il  difetto  che  può  provenire 
ad  ella  pece  dalle  fcarpe  forfè  infangate  deli’  elettrizzando. 
Di  qual  neceffità  e  di  quale  foccorfo  fieno  quelle  calfettine 
oggidì  per  la  elettricità  tanto  puramente  Fifica  quanto  Me¬ 
dica,  ce  lo  fa  veder  la  fperienza;  poiché  quando  non  fi  vo¬ 
glia  fare  llar  la  perfona  che  fi  alfoggetta  all’  elettrizzamen- 
to  ,  o  pendente  in  aria  da  cordoni  di  feta  turchini,  o  fopra 
una  tavola  in  piedi  follenuta  aneli’  efsa  e  traballante  da  al¬ 
tri  fimili  cordoni  o  crini,  la  operazione  non  ha  alcun  effet¬ 
to  .  Vero  è  che  taluno  in  vece  di  calfettina  ha  creduto  bene 
valerli  di  una  tavola  capace  di  follenere  in  piedi  una  perfo¬ 
ra,  ma  follenuta  elfa  tavola  da  quattro  colonnette  vuote  e 
ripiene  di  refina;  ma  quello  viene  ad  efsere  lo  flelfo  che  la 
cafsettina  ordinaria,  nè  ciò  cagiona  alterazione  fenfibile  ,  al¬ 
meno  nelle  prove  Fifiche,  nè  fo  fe  fi  pofsa  dire  altrettan¬ 
to  nelle  Mediche. 

Ragionando  adunque  delle  cafsettine  come  le  più  appro¬ 
priate  e  più  facili  al  nollro  intento  ,  quelle  far  fi  pofsono 
di  quella  grandezza  più  aggrada  .  Io  ne  ho  provate  di  va¬ 
rie  grandezze,  nè  ci  ho  feoperta  differenza  notabile  .  Bensì 
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mi  ha  giovato  il  farne  di  grandezza  tale  che  fovra  di  efse 
fi  potefse  mettere  una  fcranna  fu  cui  feder  potefse,  occorren¬ 
do,  l’infermo.  In  tal  cafo  ricevono  la  elettrizzazione  la  fcran¬ 
na  ftefsa,  e  i  cofcini  fui  quali  è  adagiato,  e  tutto  manda 
le  folite  fcintille  corrifpondenti  alla  qualità  della  materia 
della  fedia,  dei  cofcini  di  lana,  di  crine,  di  alga,  di  pa¬ 
glia,  od  altro,  come  abbiamo  più  volte  ofservato;  ftando  però 
fempre  in  attenzione  che  nefsuna  cofa  efca  fuori  del  centro 
di  attività ,  vale  a  dire  della  tavola  ,  o  lamina  polla  fulla 
refina .  Lo  llefso  pure  li  può  fare  con  due  o  più  cafsettine 
con  pece  ,  ponendone  per  efempio  una  fotto  la  fedia  ,  in 
cui  lìalfi  il  malato,  e  un’  altra  contigua,  fu  cui  polla  tener 
i  piedi,  ambedue  però  colla  fua  tavola,  o  lamina.  In  cotal 
guifa  fi  potrebbe  fottopporre  all’elettricifmo  anche  un  infer¬ 
mo  giacente  nel  letto  e  inabile  a  rizzarli  ,  coll’  avvertenza 
però  di  porre  fotto  i  piedi  che  follengono  il  letto  medefimo 
quattro  cafiettine  fpalmate  colla  fua  tavola  o  lamina  fopra, 
e  fiaccare  il  letto  dalla  muraglia  in  maniera ,  che  non  la  toc¬ 
chi  punto,  perchè  altrimenti  refterebbe ,  come  fappiamo,  im¬ 
pedita  la  operazione . 

Sopra  ognuna  di  quelle  cafiettine  di  refina  ,  o  grandi  ,  o 
picciole  che  fieno,  ufar  deefi  una  fomma  diligenza,  col  prò  - 
curare  particolarmente  di  confervarle  polite  e  ben  afciutte  , 
e  fempre  ben  lecca  la  materia  refinofa  della  loro  fpalmatu- 
ra.  Altrimenti  o  fieno  elleno  refe  umide  alquanto  dall’am¬ 
biente  dell’aria,  o  pure  bagnate  anche  in  parte  da  qualche 
poco  di  acqua,  o  pure  anche  da  un  accidentale  fputo  ,  im¬ 
mediatamente,  come  ho  notato  più  e  più  volte,  o  reftano 
impediti  l’effetto  e  i  fenomeni  anche  Filici,  non  che  Me¬ 
dici,  ovvero  per  lo  meno  fe  ne  diminuifce  notabilmente  la 
forza;  così  a  me  è  fempre  collantemente  avvenuto.  Che  però 
prima  di  adoperarle  è  bene  fempre  il  farle  afciugare  fui 
fuoco;  e  fe  cafo  mai  vi  folle  caduta  fopra  qualche  penetran¬ 
te  ed  umida  fozzura  ,  bifogna  necefiàriamente  affaldarle  a 
fegno,  che  fi  rifonda  la  refina  e  fcorra  liquefatta  in  ogni 
parte.  Sopra  di  che  è  da  avvertirli  che  la  fuperfizie  di  efsa 
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fpalmatura ,  più  che  riefce  piana  e  lifcia  ,  migliore  com- 
parifce  1’  effetto;  laddove  s’è  fcabra,  o  s’  impedifce  o  fi  mi¬ 
nora  .  Lo  che  altresì  avviene  fe  troppo  calda,  e  non  affatto 
indurita  e  fecca  fi  folle  ;  come  al  contrario  opera  affai  bene, 
fc  farà  un  poco  tiepida. 

Nell’atto  di  medicare  coll’ Elettricifmo  un  giovane  lieno- 
fo  ,  appena  montato  che  fi  fu  fulla  caffettina  ,  vidi  all’  im- 
provvifo  infievoliti  tutti  i  fenomeni,  la  fcintilla  appena  vifibi- 
le,  la  puntura  leggeriffima ,  neffuno  fcoppio,  in  fomma  ogni 
cofa  alterata  affatto  da  quello  appariva  poco  prima  .  Feci 
fmontare  il  giovane  ,  ed  un’altra  perfona  vi  afcefe  ,  e  tan- 
tofto  ricomparvero  i  foliti  gagliardi  effetti  .  Ritornovvi  il 
giovane ,  e  nuovamente  arrefiaronfi  .  La  novità  che  in  fe  ftef- 
fa  dava  motivo  di  difcorrere  ,  fece  eh’  efaminafli  il  giovane 
da  capo  a  piedi ,  ma  nulla  notai  che  giudicar  potefii  che 
da  quella  nafcefse  1’  impedimento  .  Lo  feci  ritornar  di  nuo¬ 
vo,  e  durando  ancora  la  inazione,  come  prima,  ofservai 
per  accidente  attaccato  fotto  la  fcarpa  delira  dell’ elettrizzan¬ 
do  un  pezzetto  di  fottilifiìmo  e  corto  filo,  il  quale  ciondo¬ 
lando  dalla  fcarpa  pofata  fulla  lamina  ficuata  fulla  pece  paf- 
fava  da  quella  full’  orlo  non  ifpalmato  del  legno  della  caf¬ 
fettina  .  Accorfi  immantinente  per  certificarmi  del  fatto  ,  e 
levai  il  filo,  e  fubito  fi  videro  a  perfezione  i  foliti  feno¬ 
meni.  Pofi  di  nuovo  il  poco  filo  nel  fito  di  prima,  e  di 
nuovo  fi  fermarono;  lo  che  replicai  più  volte  or  da  uno,  ora 
da  un  altro  piede  con  meraviglia  de’circoftanti,  i  quali  tut¬ 
ti  meco  accordarono  che  non  fi  finifee  mai  in  fimili  opera¬ 
zioni  elettriche  di  ufare  la  dovuta  circofpezione ,  e  che  ogni 
picciola  cofa  eterogenea  all’  elettricifmo  ,  o  almeno  fituata 
fuori  del  centro  dell’  azione  ,  è  atta  ad  impedire ,  o  pure  a 
feemare  almeno  i  defiderati  effetti  della  forza  elettrica. 

La  quantità  poi  del'a  refina  che  fi  fonde  in  ciafcheduna 
di  quelle  cafsette,  o  cne  per  meglio  dire  vi  fi  getta  lique¬ 
fatta  che  fia  ,  è  ad  arbitrio  ;  badando  follmente  che  redi  ot¬ 
timamente  coperto  il  fondo  di  effa  ,  all’  altezza  di  circa 
mezz  oncia.  Se  però  fode  anche  più,  quedo  non  pregiudi- 
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cherebbe  la  operazione,  avendo  cura  però  tuttavia  che  non 
fia  in  tanta  copia  che  ,  formontando  gli  orli  della  cafsettina 
nell’  atto  che  liquefatta  vi  fi  getta  dentro,  venga  poi  a  paf- 
fare  da  elfi  fui  terreno ,  difeccandofi  in  quello  flato  .  Lo  che 
fe  mai  accadefse,  fatta  che  fia  fecca  la  fpalmatura  ,  fe  ne 
leva  tutto  il  foverchio  ,  che  fofse  ufcito  ed  attaccato  agli 
orli  medefimi  verfo  il  fondo,  e  fotto  diefso. 

Suolfi,  come  abbiam  detto  di  fopra,  porre  fopra  la  refina 
ftefsa  una  tavola,  fu  cui  mette  i  piedi  1’ elettrizzando  5  ma 
la  fperienza  mi  ha  fatto  ofservare  che  una  lamina  di  ottone, 
o  di  altro  metallo  levigato  ,  e  meglio  ancora  fe  farà  di  ar¬ 
gento  lifcio  ,  di  una  convenevole  grandezza ,  quanto  la  per- 
fona  pofsa  ftarvi  agiatamente  in  piedi  ,  o  più  grande  quan¬ 
do  dovefse  ftarvi  fedente  fulla  fcranna  ,  rielce  più  atta  alla 
operazione,  perchè  comparifce  più  pronta,  più  ficura,  e  più 
viva:  lafciando  però  fempre  d’ ogn’ intorno  quattr’ oncie  e 
più  di  diftanza  e  di  fpalmatura  fcoperta  fra  efsa  lamina  ,  e 
gli  orli  del  legno  della  cafsettina.  Di  più  a  cotefta  lamina 
Ila  faldato  un  anello  dello  ftefso  metallo  ,  a  cui  attacco  un 
mediocre  filo  pure  di  ottone,  il  quale  uncinato  fi  va  ad  uni¬ 
re  alla  lunga  catena,  che  fi  luol  porre  orizzontale  al  cilin¬ 
dro  .  La  perfona  viene  da  me  collocata  in  capo  a  quella 
lunga  catena  in  linea  retta  in  guifa  che  f  eftremità  di  efsa 
catena  ,  lunga  ad  arbitrio  ,  vada  ad  uncinarli  all’  accennato 
mediocre  filo  di  ottone,  il  quale  attaccato  in  cotal  guifa  con 
un  capo  ad  ella,  va  coll’altro  capo  a  poco  a  poco  fempre 
in  linea  retta  difcendendo  ad  uncinarfi  nell’  anello  della  la¬ 
mina,  fu  cui  Ha  l’elettrizzando.  Quelli  pure  in  fimile  po¬ 
litura  fituato  ,  dee  Ilare  coi  piedi  uniti  più  che  può  ,  fenzs 
allontanarli  in  maniera  ,  che  o  1’  eftremità  o  i  lati  delle 
fcarpe  fpuntino  nè  pure  un  poco  fuori  della  lamina  ,  per 
non  dar  motivo  di  rirardamento  anche  accidentale  all*  elet- 
trizzamento  .  In  cotal  guifa  operando  ,  fi  comunica  torta¬ 
mente  la  elettricità  e  confeguentemente  pafsano  gli  effluvj 
per  dritto  fendere  ,  dal  tubo  alla  catena  lunga,  dalla  ellre- 
raicà  di  quella  al  filo  di  ottone,  da  quello  alla  lamina  po-  ; 

fta 


fta  Cotto  i  piedi  ,  e  da  ella  dal  di  Cotto  in  fu  fi  diffonde 
per  tutto  il  corpo  dell’  elettrizzato  ,  che  può  (larvi  fciolto 
a  fuo  bell  agio  con  ogni  parte  del  corpo  Cuo  pronta  a  fot- 
topporfi  al  picotainento,  Cenza  elTere  obbligato  a  tenere  in 
mano  quel  ferretto,  con  cui  Cogliono  attaccarlo  in  qualche 
parte  della  lunga  catena,  ovvero  Cenza  che  debba  (lare  af- 
con  qualche  Cuo  pericolo  in  cafo  di  frattura,  col¬ 
la  mano  Cui  cilindro  o  palla  di  vetro  per  elettrizzarfi ,  come 
vogliono  alcuni. 

Paffando  a  dirittura  gli  effluvj  elettrici  dalla  catena  nella 
lamina,  la  inondano,  dirò  così,  e  la  occupano  tutta,  e  ve¬ 
nendo  impediti  dal  terreno  fottoppoflo  alla  caffettina  di  piu 
calarli  a  baffo  ,  afcendono  pel  veicolo  che  incontrano  dei 
piedi  dell’  Elettrizzando ,  e  formando  intorno  ad  elfo  una 
invifi bile  nebbia  di  effi  con  moto  vorticofo,  gli  partecipano 
in  confeguenza  la  elettrizzazione.  Uncinando  nella  fteffa  ma¬ 
niera  alla  prima  lamina  un  lungo  filo  di  ferro  o  di  altro 
metallo  (  avvertendo  fempre  che  1*  argento  polito  e  lifcio  , 
o  come  dicono,  brunito  riefce  migliore  )  attaccato  ad  altro 
anello  di  nuova  lamina  porta  altresì  Culle  refine  anche  in  di- 
rtanza  ,  e  così  di  mano  in  mano  a  più  altre  ,  volendo,  fi 
può  comunicare  la  elettricità  a  molte  perfone  Covra  di  erte 
lamine  porte,  Cenza  che  abbiano  bifogno  di  prenderli  per 
mano,  o  di  unirfi,  come  fi  pratica,  col  mezzo  di  ferro  , 
ed  altro  tale  tenuto  da  ognuna  di  erte  per  f  eftremità  .  In 
Comma  in  quefta  maniera  ognuno  tiene  le  mani  in  libertà  , 
e  può  agire  e  prendere  anche  nel  tempo  della  elettrizzazio¬ 
ne  in  mano  ciò  che  più  gli  aggrada,  oppure  ciò  che  il  Me¬ 
dico  giudica  confacevole  di  fargli  tenere  anche  in  ambe  le 
mani  per  Cuo  rimedio  elettrico. 

Ponemmo  più  volte  Covra  la  prima  di  quelle  cartettine  , 
cioè  Culla  lamina  più  contigua  alla  catena,  una  candela  ac- 
cefa  porta  nel  Cuo  candeliere  ,  e  in  una  data  dirtanza  fi 
collocò  una  perfona  Covra  altra  caffettina  colla  Cua  lamina  , 
in  maniera  però  che  allungando  un  braccio  poteva  tener  la 
Cua  mano  aperta  Copra  il  fumo  della  candela  in  dirtanza  da 
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e  fifa  un  piede  incirca,  e  torto  pafsò  anche  in  querta  1’  elet- 
tricifmo  con  tutta  la  fua  forza  ,  coficchè  toccandole  1*  altra 
mano  ne  ufcivano  le  confuete  faville  con  ifcoppio  ,  attraen¬ 
do  le  foglie  d’  oro  ec.  Una  tale  comunicazione  di  elettricifi 
mo  non  fo  però,  fe  nelle  operazioni  mediche  potefse  far  tut¬ 
to  1’  effetto  che  fi  defidera ,  mentre  gli  effluvj  delle  fortanze 
elettriche  e  medicamentofe  arrivano  nell’  elettrizzato  mirti 
e  confufi  colle  grolle  ed  umide  particelle  del  fumo  della 
candela  . 

Uno  fperimento  abbiamo  fatto  piò  e  più  volte,  e  fi  può 
replicare  a  talento  ,  il  quale  ferve  principalmente  a  confer¬ 
mare  fenfibilmente,  ed  all’occhio  nudo  beffò  far  vedere  il 
corfo  degli  effluvj  elettrici  ,  ma  che  riferito  in  quello  luogo 
prova  nel  tempo  medefimo  quanto  fi  pofsa  giudicar  mi¬ 
gliore  maniera  di  elettrizzamento  quella  ora  da  noi  addita¬ 
ta  ,  collo  Ilare  in  linea  retta  coi  piedi  fulla  lamina  di  me¬ 
tallo  ,  di  quello  fiafi  1’  altra  comune  di  dare  il  ferretto  in 
mano  all’  elettrizzando  attaccato  a  qualche  parte  della  lun¬ 
ga  catena  .  Facciali  dunque  elettrizzare  una  perfona  con  ve¬ 
tro  femplice  o  intonacato,  che  in  quello  cafo  poco  importa, 
e  dopo  di  aver  veduto  ad  ufeire  dal  fuo  corpo  le  folite  vi¬ 
ve  faville  congiunte  collo  feoppio  e  fenfazione,  fi  ritorni  a 
toccare  di  nuovo;  ma  nell’  atto  rtefso  che  viene  querta  toc¬ 
cata  ,  facciali  che  un  altro  tocchi  il  veicolo ,  fìa  di  catena 
o  di  altro  ,  per  cui  pafsano  gli  effluvj  elettrici  nella  perfo¬ 
na  elettrizzata,  che  fuppongo  fituata  col  ferretto  in  mano 
verfo  il  finire  della  catena  ,  laddove  fuppongo  che  quello 
tocca  ,  ciò  faccia  in  un  fito  di  efsa  catena  più  vicino  al 
cilindro  che  gira  ;  noi  vedremo  certamente  quando  quelli 
due  toccamenti  dell’  elettrizzato  e  della  catena  fi  facciano 
in  uno  rtefso  iftante  ,  vedremo  dico  ,  a  reftar  in  quel  pun¬ 
to  fofpefo  l’ effetto  della  elettrizzazione  ,  tal  che  in  quei 
momento  non  ufeira  la  favilla,  nè  li  udirà  lo  feoppio  nel¬ 
la  periòna  che  Ila  in  ultimo  luogo  collocata  ,  ma  fidamen¬ 
te  feoppierà  la  fcintilla  nel  fito  anteriore  della  catena  dove 
toccherà  il  non  elettrizzato.  Da  che  portiamo  dire  che  derivi 
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quello  fenomeno  ?  da  neffun  altra  cagione  certamente ,  fe 
non  perchè  colui  che  non  elettrizzato  tocca  il  canale  per 
dove  pafsano  gli  effluvi  nella  perfona  già  elettrizzata  ,  col 
fuo  toccamento  eterogeneo  rompe  il  corfo  di  eflì  ,  in  quel- 
1’ atto  tagliandoli  in  maniera,  che  più  giugner  non  pofsono 
ali1  elettrizzato.  Che  però  la  cofa  dee  farfi  nel  punto  medefi- 
mo,  imperciocché  un  momento  prima,  o  un  momento  dopo 
fa  ,  o  che  fieno  già  pafsati  per  la  fomma  loro  impercetti¬ 
bile  agilità  ,  o  che  fubito  fi  rimpiazzino  ,  fituandofi  come 
prima. 

Di  più  fe  una  perfona  fi  attaccherà  alla  catena  fulle  re- 
fine,  ed  un  altra  pure  ad  un  altra  parte  della  catena  mede- 
fìma,  anch1  e  fifa  fovr’ altre  refine  in  qualche  diftanza  dalla 
prima ,  e  dopo  quella  altre  ancora  ,  per  quanto  permetterà 
la  lunghezza  della  catena  ,  fi  vedrà  minorato  'effetto  fem- 
pre  più,  quante  in  numero  maggiore  faranno  le  perfone  ; 
perchè  in  ciafcheduna  di  effe  diffondendofi  gli  effluvj  ,  per 
confeguenza  nell1  ultima  reftano  feemati  .  E  ciò  molto  più, 
perchè  ftando  ognuna  di  effe  attaccata  alla  catena,  gli  effluvj 
per  irradiarla  e  paffare  in  lei  formar  debbono  piegandofi  ver¬ 
bo  di  effa  un  angolo  retto  in  parte,  nel  tempo  che  altri  con¬ 
tinuar  deggiono  il  retto  fendere  bulla  catena  .  Quelli  poi  cosi 
dimezzati  ritrovando  di  nuovo  la  feconda  perfona  ritorna¬ 
no  a  fuddividerfi  in  due  ,  formando  come  fopra  una  parte 
di  elfi  l’angolo  fteffo  nell’irradiamento  di  quella  feconda,  e 
profeguendo^  il  rimanente  il  fuo  corfo  fino  alla  terza;  e  cosi 
di  mano  in  mano  vanno,  nello  feorrere,  feemando  ,  quante 
fono  le  perfone  attaccate  col  ferretto  in  mano  alla  lunga 
catena;  onde  ne  avviene,  che  più  che  fono  le  perfone,  Tem¬ 
pre  minori  e  più  languidi  comparifcano  i  fenomeni  per  le  tante 
divifioni  e  fuddivifioni  di  elfi  in  forma  obbliqua .  Non  cosi  av¬ 
viene  però,  quando  ,fiando  una  fola  perfona  fulle  refine  attacca¬ 
ta  lateralmente  alla  catena  col  ferretto  in  una  mano  ,  pren¬ 
da  coll’altra  nuova  perfona  fituatale  a  fianco,  e  quella  un’ 
altra,  tutte  collocate  in  linea  retta  detrattane  la  prima,  poi¬ 
ché  formando  quella  fola  l1  angolo  che  divide,  gli  effluvj  , 
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feorrono  poi  liberamente  altri  fino  al  termine  della  catena^, 
ed  altri  nelle  perfone  prefe  per  mano  ,  formando  con  ciò 
come  due  foli  rigagnoli,  uno  retto  e  l’altro  obbliquo  ;  laddo¬ 
ve  come  abbiam  veduto  nella  pofitura  fovraccennata  ne  for¬ 
mano  tanti  di  obbliqui,  quante  fono  le  perfone  alla  catena 
attaccate . 

Siccome  toccando  l’ elettrizzato  con  un  ferretto  puntito 
d’argento  fenz’ adoperar  le  dita  per  picotarlo  ,  all’ ufeire  la 
viva  fcintilla,  fuole  fovente  comparire,  o  rofiòre  ,  o  puftu- 
lette  alla  cute  ,  fecondo  la  qualità  degli  umori  fiatanti  ; 
cosi  tentai  di  valermi  di  un  ferretto  che  tenette  fei  punte 
tutte  uguali ,  e  fituate  in  guifa  ,  che  non  potette  ,  nè  pur 
leggermente,  toccar  una  fenza  che  toccafiero  tutte  *,  e  ciò 
per  tentare  di  fare  fei  imprefiìoni  in  una  fol  volta  nella 
carne  del  malato  per  tirare  alla  cute  le  puftulette,  o’I  rotto¬ 
le  ,  fenza  aver  da  replicare  Sii  tocco  tante  volte,  quante 
portava  il  ferretto  con  una  fola  punta  :  molto  piu  che  ve¬ 
dendo  l’effetto  in  quello  colle  fei  ,  quelle  fi  potevano  poi 
moltiplicare  a  talento  per  agevolare  la  operazione  .  Al  fer¬ 
vami  di  quello  ferretto  di  fei  punte  ,*  la  fenfazione  e  lo 
feoppio  divifi  fra  fe  in  piò  azioni,  che  fucceder  doveano  in 
un  medefimo  illante.,  riufeivano  per  la  neceffaria  divifione 
anche  degli  effluvj  elettrici,  piu  leggeri,  e  più  deboli.  So¬ 
no  ben  perfuafo,  che  fe  alcuno  avefiè  potuto  efattamente 
fcandagliare  la  forza,  e/ la  fenfazione  prodotta  da  tutte  fei 
unite,  avrebbe  rilevato,  non  già  che  ognuna  ne  producef- 
fe  quanta  ne  cagiona  il  ferretto  di  una  foia  punta,  ma  che 
tutte  infieme  ne  venivano  a  fare  quanto  la  fola  ,  e  nulla 
più  ;  giacché  in  ciafcheduna  di  effe  fi  formava  un  nuovo  ri- 
gagnoletto  ,  per  cui  con  altrettante  divifioni  feorrevano  gli 
effluvj  elettrici . 

Supponiamo,  per  grazia  di  efempio,  eh’ efeano  dal  cilindro 
due  onde  di  effluvj  indeficientemente  rifcaldato  che  fia  ,  e 
nel  tempo  più  opportuno  della  fua  azione  .  Ora  feorrendo 
quelli  a  linea  dritta  fulla  catena ,  incontrando  lateralmente 
ad  etta  lo  ejettrizzando  attaccato  col  ferretto  e  in  atto  di  ri- 
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ceverli  perchè  Tulle  refine,  ad  effò  lui,  formando  un  ango¬ 
lo,  fi  rivolgono.  Ma  perchè  continua  ancora  il  primo  vei¬ 
colo  della  catena  ,  fi  dividono  in  due  parti  ,  che  fuppor  fi 
poifono  uguali  perchè  fpinte  da  forza  uguale  ,  e  in  quella 
guifa  un’oncia  continua  il  retto  corfo,  ed  un’altra  fi  porta 
ad  irradiare  f  elettrizzando  ;  quindi  è  che  produrranno  una 
fenfazione  non  equivalente  a  due  onde,  ma  ad  una,  tanto 
fe  fi  tocchi  la  catena  dopo  il  fito  in  cui  fiali!  f  elettrizzan¬ 
do  ,  quanto  1’  elettrizzando  medefimo  .  Dopo  quello  in  un 
altro  fito  pofteriore  ad  elfo  fi  ponga  nella  fieffa  pofitura  un 
nuovo  elettrizzando  ,  e  l’oncia  fuppofla  di  effluvio  feparata 
dall’altra  fua  metà  deviata  pel  ferretto  di  comunicazione  nel 
corpo  del  primo  elettrizzando  ,  fi  fuddividerà  anch’  elfa  in 
due  metà  come  fopra  ,  e  ne  fcorrerà  mezza  nel  corpo  del¬ 
la  feconda  perfona  attaccata  lateralmente  al  ferro  ,  e  mezza 
refierà  nel  fuo  dritto  corfo  fulla  catena  .  E  così  fuddividen- 
do  quella  di  nuovo  andralfi  Tempre  più  diminuendo  la  for¬ 
za  ,  coficchè  nell’  ultimo  a  forza  di  deviamenti  e  fuddivifioni 
dovrebbe  riufcire  inoperofa  .  A  quello  ultimo  ed  eftremo  di¬ 
fetto  però  fupplifce  per  quanto  è  poffibile  il  fonte  indefficien- 
te  del  cilindro  che  gira  ,  il  quale  continuando  a  fupplire 
colla  data  fua  quantità  non  interrotta,  fa  che  Tempre  gli  effluvj 
fcorrano  anche  all’ultimo  della  più  volte  interrotta  catena,  al¬ 
meno  in  una  quantità  tale  che  balli  a  far  vedere  che  lcor- 
rcno  ,  fe  non  a  dimollrare  che  operano  .  L’ analogia  che 
palla  fra  1’  aria  e  l’acqua,  come  abbiam  detto  altrove  ,  ci 
fa  vedere  chiaramente  che  un  rivolo  o  rufcello  corrente  di 
elfa  fi  va  fempre  minorando,  e  nella  quantità,  e  nella  cor- 
fa  ,  a  proporzione  dei  tagli  che  gli  vengono  fatti  lateralmen¬ 
te  ,  ed  anche  dopo  di  elfi  rella  indebolito  nel  proprio  letto 
naturale,  tuttoché  a  dritta  linea  artefatto  ,  a  fegno  che  più 
non  fi  riconofce  la  forza  di  elfo,  quantunque  non  lafci  fem¬ 
pre  di  fluire,  fuorché  nel  cafo  che  fi  fecchi  la  fonte  . 

Nell’  atto  in  cui  fio  elettrizzando  una  perfona  ,  ancorché 
mi  ritrovi  fovente  colle  fpalle  rivolte  alla  macchina  ,  e  che 
vada  come  dicefi  ,  piotandone  la  parte  cagionevole  ,  tutte 
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le  volte  che  alcuno  degli  fpettatori  fpinto  dalla  folita  cu- 
riofità  fi  porta  fenza  mia  faputa  a  toccare  in  qualfivoglia 
parte  la  catena  prima  che  arrivi  all’  elettrizzando*  me  ne  av¬ 
veggo  torto  ;  rnercecchè  fotto  1’  occhio  mi  lì  fminuifee  la 
fcintilla  ,  fotto  il  dito  mi  fi  feema  la  fenfazione ,  e  fotto 
f  orecchio  mi  lì  minora  lo  feoppio  .  Quello  fatto  che  mi 
accade  collantemente  nella  operazione  fa  ,  che  lì  lìupifcana 
i  men  pratici  udendoli  a  dire  ,  anche  ad  altra  parte  rivol¬ 
to  fenza  badarvi ,  che  lì  allontani  dalla  catena  o  dalla  la*» 
mina  chi  ha  la  curiofità  di  toccarla  ,  che  quello  non  è  il 
tempo,  nè  che  mi  s’impedifca  la  operazione  medica:  cofa 
che  fuccede  altresì ,  fe  v.  g.  picotando  una  perfona  cagio¬ 
nevole  nelle  gambe  ,  fi  avvicina  un  altro  a  toccarle  la  ma¬ 
no  ,  o  la  faccia .  Cofe  tutte  che  apertamente  dimoftrano  la 
interruzione  ,  e  ’1  minoramento  che  lì  fa  col  deviamento,  fpe- 
zialmente  laterale,  del  flulfo  degli  effluvj. 

Pongafi  ancora  un  ferretto  puntito  pendente  dalla  catena 
per  vederne  ad  ufeire  la  folita  fiammella  o  fia  cono  di  luce 
inverfo  dalla  fua  punta  ,  ed  apparfa  quella  ,  un  non  elet¬ 
trizzato  tocchi  in  qualfivoglia  fito  anteriore  al  ferretto  la 
catena  $  e  vedraffi  nel  momento  Hello  fparir  ella  fiammella  : 
levi  la  mano,  e  ritorna 5  di  nuovo  tocchi,  e  fparifee.  Si  elet¬ 
trizzino  de’  fiori  frefehi  ,  e  fpuntando  anche  da  una  punta 
di  alcuna  delle  loro  foglie  il  cono  di  luce  fi  tocchi  il  gam¬ 
bo  in  altra  parte,  e  in  quel  momento  fparifee  il  cono,  che 
ritorna  torto  levato  1’  impedimento  .  Quello  per  certo  altro 
non  è  che  un  naturalismo  effetto  del  taglio  e  deviamento 
degli  effluvj  ftdfi,  richiamati  in  fe  dal  non  elettrizzato  coi 
toccamento. 

Premelfe  tutte  quelle  olfervazioni  diremo  ancora,  che  fe 
in  vece  di  porre  più  perfone  attaccate  alla  catena  e  lonta¬ 
ne  una  dall’  alcra  ,  fe  ne  pone  lateralmente  una  fola  ,  e  a 
quella  ,  come  abbiam  detto  avanti,  fe  ne  attacchi  una  e  poi 
un’  altra  per  mano  ,  ma  in  linea  retta  ,  dura  e  perfifte  la 
viva  fenfazione  con  tutti  i  foliti  altri  fenomeni  .  Quello  fi 
può  giudicare  che  derivi  dal  non  avere  in  tal  cafo  che  un 
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fol  deviamento  fatto  dall'  angolo  che  forma  la  prima  di  efse 
attaccata  pel  mezzo  del  ferretto  alla  catena,  laddove  le  al¬ 
tre  ne  formano  tanti  ,  quante  fono  le  perfone  attaccatevi. 
Pollo  ciò  ne  viene  in  confeguenza  che  più  che  faranno  tut¬ 
ti  gli  elettrizzandi  in  linea  retta ,  migliori  e  più  vivi  riufci- 
ranno  gli  effetti  .  Nè  giova  il  dire  /  che  fe  vero  folTe  che  il 
formar  angolo  o  deviamento  minorane  i  fenomeni  ,  non  do¬ 
vrebbero  vederfi  ,  o  almeno  dovrebbero  elfere  minorati  an¬ 
che  nel  cafo  che  una  fola  perfona  folfe  attaccata  lateralmen¬ 
te  alla  catena  con  altre  anche  in  linea  retta  ad  elfa  con¬ 
giunte  ,  perchè  la  minorazione  che  fuccede  in  tal  cafo  riefce 
infenfibile,  nè  fi  può  chiaramente  difiinguere,  in  primo  luo¬ 
go  perchè  la  divilìone  degli  effluvj  fi  fa  folamente  in  due 
rami,  1  uno  che  porta  alla  catena,  e  1’  altro  nella  prima  per¬ 
fona  ,  e  fucceffivamente  da  quella  nelle  altre  ad  effa  unite  ;  e 
poi  ,  perchè  la  fenfazione  che  fi  produce  in  quello  cafo  è  la 
comune,  nè  fi  arriva  a  comprenderne  l’alterazione,  perchè 
afsuefatti  a  provarla  fempre  così.  Allora  l’alterazione  e  lo  fir¬ 
mamento  apertamente  fi  fcopre  quando  non  in  un  folo,  ma 
in  più  rigagnoli  o  canaletti  fi  divide  il  rufcello  corrente  . 
Per  rilevarne  in  parte  la  differenza,  fi  tocchi  la  catena,  ma 
polla  in  linea  dritta,  lènza  che  fiavi  attaccata  peifona  alcuna, 
e  confrontandola  colla  fenfazione  e  fcintilla  che  cagiona 
deviata  dall’  attaccamento  ad  elfa  di  un  elettrizzando  ,  allo¬ 
ra  fi  vedrà  la  maggior  acutezza  e  luce  differente  della  pri¬ 
ma  da  quell’  ultima  ;  falva  però  la  diverfità  fempre  collante 
fra  la  fenfazione  e  colorito  della  fcintilla  che  producono  i  me¬ 
talli,  e  le  carni. 

Volli  un  giorno  tentare  un  nuovo  fperimento  fui  riflelfo 
che  più  che  fi  allunga  la  catena,  più  è  acuta  e  forte  ver- 
fo  il  fine  la  fenfazione.  Siccome  per  adoperare  un  lunghif- 
fimo  filo  di  metallo  fi  ricerca  un  luogo  fpaziofo  almeno  in 
lunghezza  fe  non  in  larghezza  ;  così  penfai  di  prender  un 
grolfo  filo  d’argento  di  molte  braccia,  e  perchè  mi  occupaf- 
fe  poco  fpazio,  feci  formare  di  elfo  una  fpirale  in  maniera, 
che  pochilfima  lunghezza  occupava  .  Ne  fperimentai  i  Politi 
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fenomeni,  i  quali  comparvero  si,  ma  non  con  quella  viva¬ 
cità  che  mi  era  lufingato  .  Feci  ftendere  in  retta  linea  il 
filo  medefìmo  ,  e  li  trovai  vivilfimi  .  Ragionevolmente  que¬ 
lla  differenza  non  proveniva  da  altro  che  dalle  tortuofità  e 
giri ,  benché  regolari  ,  per  li  quali  feorrer  doveano  gli  ef¬ 
fluvj  ,  perdendo  con  ciò  della  fua  forza  ;  dove  all’  incontro 
feorrendo  rettamente  fullo  fteffo  filo  fatto  dritto,  fidavano 
con  tutto  il  lor  impeto  naturale  fiTro^alla  eftremità  di  elfo  , 
in  cui  formavano  nello  fpargerfi  per  1’  aria  il  folito  vivilfi- 
mo  fiocco  di  luce . 

Nella  maniera  da  me  praticata  certamente  fi  fchivano  al¬ 
meno  in  parte  al  poffibile  cotefte  minorazioni.  L’elettrizzan¬ 
do  collocato  in  dritta  linea  in  capo  alla  catena  riceve  in  fe 
gli  effluvj  tutti  che  tramanda  il  cilindro,  fenza  che  per  iftra- 
da  vengano  in  conto  alcuno  divifi  ,  o  deviati.  Egli  ne  refta 
da  capo  a  piedi  inondato  ,  paflando  dalla  fottopofta  lamina 
in  tutto  il  fuo  corpo,  da  quefta  con  un  medefìmo  corfo  pel 
mezzo  dell’  altro  ferro  uncinato  all’  anello  della  feconda  la¬ 
mina  fu  cui  ftaffi  l’altra  perfona,  e  così  di  una  nell’  altra,  fe 
più  fofsero;  reftando  tutte  colle  mani  libere  per  poter  im¬ 
pugnare  altri  rimedj,  che  nel  cafo  fi  giudicafsero  opportuni  . 
Oltre  di  che  in  fimil  guifa  fi  può  elettrizzare  anche  uno  fior¬ 
pio  o  difettofo  nelle  gambe,  il  quale  avefse  di  neceffità  di  fo- 
ftentarfi  fopra  uno  o  più  legni  tenuti  in  mano ,  badando  fo- 
lamente  che  anche  i  legni  medefimi  diano  puntati  entro  i  con¬ 
fini  della  lamina  ftefsa. 

Egli  è  vero  per  altro  che  anche  in  fimile  politura  non  fi 
fchiva  affatto  1’  inconveniente  della  degradazione  dei  fenome¬ 
ni  proveniente  dal  taglio  fatto  del  corfo  di  elfi  dal  tocco 
della  catena,  o  di  altro  fu  cui  feorrono,  prodotto  da  un  corpo 
eterogeneo  .  Ma  fe  non  fi  leva  del  tutto,  fi  minora  in  gran 
parte,  minorandofi  il  numero  dei  raggiramenti  che  nella  con- 
fueta,  e  prima  maniera  fono  sforzati  fare  gli  effluvj  ftelfi.  Iti 
quella  refiano  gli  fviamenti  in  parte  fidi,  e  permanenti  nella 
diverfità  degli  angoli  che  formano  una  o  più  perfone  fepa- 
ratamente  per  fianco  attaccate  ,  come  fi  fuole  ,  alla  cate¬ 
na  , 
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na*  e  in  parte  accidentali  dai  toccamenti  fatti  da  perfone  non 
elettrizzate  ;  ma  nella  noftra  celiano  affatto  i  filli  e  perma¬ 
nenti  ,  reffandovi  folamente  quelli  accidentali,  che  toglier  lì 
pofsono  quando  più  piace . 

Nel  valermi  poi  della  lamina  di  metallo  in  vece  della  ta¬ 
vola,  ritrovo  due  vantaggi  ^  1  uno  li  è  che  la  tavola  come 
porofa  Infogna  per  neceflità  che  relìi  imbevuta  ed  afsorba 
parte  degli  effluvi  elettrici  fieno  (empiici  ,  o  medicati  5  e 
all  incontro  il  metallo  ,  dirò  cosi  ,  li  rifpinge  e  li  rimanda 
m  maniera  adattata  a  formar  quel  vortice  che  fupponiamo 
che  formino  ;  1’  altro  che  per  fua  natura  foggetta  a  lordarli 
facilmente,  e  a  reftar  unta  da  olio,  da  fevo  ,  da  cera,  o 
da  fuccidume  delle  fcarpe,  non  lì  può  polire  a  perfezione  , 
fe  non  coi  farla  di  nuovo  ripalsare  fotto  la  pialla  j  ma  il 
metallo  che  non  alforbe  alcuna  di  quelle  fozzure,  fe  per  dif- 
grazia  fi  lorda  ,  con  tutta  la  facilità  e  prontezza  fi  polifce  . 
Finalmente  la  diverfità  che  pafsa  dall’  una  all’  altra  non  è 
disputabile ,  perchè  cade  chiaramente  fatto  il  fenfo.  Si  elet¬ 
trizzino  due^  perfone  fulle  calettine  con  fopra  ad  una  la 
tavola,  e  all’altra  la  lamina  di  metallo.  Nel  tempo  dello  elet- 
trizzamento  fi  tocchi  con  un  dito  la  fola  tavola,  e  poi  fi  paf- 
fi  a  toccare  la  fola  lamina  .  La  fenfazione  ,  la  luce  ,  e  lo 
icoppio  differentilfimi ci  perfuaderanno  indubitatamente,  quale 
delle  due  pofsa  riufeir  migliore. 

Potrebbe!!  fare  qualche  ofservazione  particolare  nel  cafo  fi 
volefse  adoperar  la  tavola  ,  e  non  la  lamina  ,  fulla  qualità 
del  legno  di  cui  viene  formata ,  e  fulla  fua  fecchezza  e  Ha- 
gionamento  ,  le  quali  cofe  certamente  concorrer  pofsono  a 
produrre  qualche  alterazione  .  Ma  di  ciò  balli  un  cenno  : 
ognuno  può  farla  da  fe . 


/ 


Sopra  la  Medicina  Elettrica . 


Differenza  che  puffo  fra  queft a  Elettrizzazione  Medica  coi 
vetri  eternamente  j palmati  di  materie  atte ,  e  fra  la  comune 
che  fi  pratica  di  qua  e  di  là  de  monti  eoi  vafi  di  puro  vetro 
fenza  dare  almeno  in  mano  delV  Elettrizzato  qualche  materia 
fecca  medie amentofa  che  poffa  cooperare  al  rifanamento  di  ejjo , 
come  ultimamente  b  fiato  jperimentato  in  Torino ,  ed  in  Bo¬ 
logna  . 
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PEr  comprendere  giuftamente  la  differenza  che  pafsa  fra 
la  Elettricità  Semplice  ,  e  la  medicata ,  forfè  badar  po* 
irebbe  il  rimetterci  in  memoria  ,  quanto  abbiamo  veduto  di 
fopra  di  attinente  a  quefto  propoli to  .  Ma  perchè  la  mate¬ 
ria  in  fa  ftefsa  fi  è  di  una  grand’  eftenfione  ;  così  aggiugne- 
remo  in  quefto  capitolo  alcune  rifkflìoni  che  fapra^di^ciò 
far  fi  pofsono ,  e  che  nel  tempo  medefimo  farviranno  a  met¬ 
tere  più  in  chiaro  la  cofa.  Conofciuta  che  abbiamo  la  na¬ 
tura  ,  e  le  qualità  dell’  aria  che  ci  circonda ,  conofciamo  an¬ 
cora  nel  tempo  rnedefimo  gli  effetti  che  ritirar  poftìamo  dal- 
T  ufo  della  Elettricità  femplice  ,  toftochè  abbiamo  formata 
idea  del  meccanifmo  con  cui  quella  agifee. 

Non  v’  ha  dubbio  dunque  che  coll’  ufo  dell’  Elettricifmo 
fatto  co  vali  Semplici  non  fi  pofsa  ridurre  1  aria  che  refpira 
1’  elettrizzando  più  pura  e  più  temperata  ,  difgregando  ,  ed 
allontanando  colla  propria  forza  le  parti  più  grofse  e  per 
conseguenza  più  impure  ,  e  foftituendone  in  fua  vece  di  più 
fattili  e  più  depurate.  Nè  quefto  effetto  fi  reftrigne  /blamen¬ 
te  alla  perfona  elettrizzata  ,  ma  eziandio  fi  comunica  alme¬ 
no  in  qualche  parte  a  tutti  quelli, che  ritrovandofi  prefenti  nel¬ 
la  ftanza  dove  fi  fa  la  operazione  elettrica  ,  refpirano  dell’ 
aria  di  efsa  .  Si  pofsono  dunque  temperare  e  modificare  col- 
1  ufo  di  efsa  gli  effetti  perniciofi  dell’aria,  e  fa  ne  può  ac¬ 
crescere  il  beneficio  col  replicarne  le  operazioni  .  Ma  que¬ 
ll’  aria  però  così  purificata  e  Sottilizzata  non  fi  adatta  ad 
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ogni  temperamento,  nè  ad  ogni  male:  bifogna  correggerne  la 
forza  ,  e  confervando  la  fua  attività  ,  moderarne  prudente¬ 
mente  1’  effetto  fecondo  i  cafi  e  i  temperamenti  .  Cofa  che 
faffi  coll’ intonacare  i  vafi ,  acciocché  uniti  agli  effìuvj  dell’aria 
afsottigliata ,  efcano  e  s’ introducano  nel  corpo  dell’ elettriz¬ 
zando  anche  i  correttivi  e  medicamentofì  dell’  intonacatu- 
ià  .  Nella  efpofizione  delle  cure  fatte  abbiamo  offervato  in 
alcune,  che  la  elettrizzazione  femplice  giovò,  penetrando, 
difcutendo  ,  e  dando  movimento  ancora  alle  materie  pec¬ 
canti,  ma  per  rifolvere  e  ftabilire  vi  vollero  i  cilindri  fpal- 
mati  con  materie  atte  a  ciò  fare;  e  ben  predo  fe  ne  videro 
gli  effetti  perfettamente  falutari. 

Le  particelle  dell’aria  fono,  come  Tappiamo,  nitrofe  e 
penetrantiffime  per  la  propria  configurazione  ,  ond’  è  che 
penetrano  appunto  e  s’introducono  in  ogni  parte  del  corpo 
elettrizzato  ,  e  quell’odore  che  tramanda  nitro- fulfureo  imi¬ 
tante  quello  del  fosforo  ,  fi  è  un  contraffegno  ben  chiaro  . 
IVla  quelle  acuminate  particelle  che  in  alcuni  cafi  fono  ot¬ 
time  da  introdurfi  così  fole  ,  pofsono  riufcire  pregiudicevoli 
in  alcuni  altri  .  E  chi  mai  farebbe  quello  che  tentar  volef- 
fe  la  femplice  elettrizzazione  con  uno,  cui  di  frefco  fi  avef- 
fe  rotta  una  vena  nel  petto  ,  o  che  foffe  frequentemente 
foggetto  a  qualche  copiofa  emorrogia  ?  Nefsuno  certamente 
di  fano  giudizio  .  Pure  ,  quando  infieme  coll’  introduzione 
nel  corpo  umano  di  quella  materia  fottile  potefiìmo  arriva¬ 
re  ad  introdurvi  anche  le  materie  balfamiche  confolidami  , 
e  che  fperafiìmo  che  poteffero  oltre  il  temperare  la  forza 
ed  acutezza  delle  prime  ,  portarfi  a  medicare  la  parte  lefa, 
e  confolidarla  o  coflrignerla ,  per  qual  ragione  non  fi  potreb¬ 
be  applicare  ?  E  cotelìo  effetto  pofiiam  noi  fperarlo  da  altro 
che  dalla  Elettricità  Medicata  ? 

Gli  effetti  della  Elettrizzazione  prodotti  dal  femplice  ve¬ 
tro  fono  Tempre  uguali  ,  perchè  Tempre  prodotti  da  una 
fteffa  cagione  ,  nè  in  elfi  può  far  nafcere  qualche  leggiera 
alterazione,  fe  non  che  o  la  maggiore  e  minor  mole  del  ci¬ 
lindro  ,  o  l’ elettrizzamento  fieffo  fomminiftrato  per  piu 
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lungo  tempo,  ovvero  la  collituzione  dell’aria  in  quella  gior¬ 
nata,  e  in  quel  luogo  più,  o  meno  crafla,  o  finalmente  il 
temperamento  dell’  elettrizzando .  Ma  nella  medicata,  l’aria 
fteffa  viene  Tempre  diverfìficata  dalle  minutiflìme  ed  attiviflì- 
me  particelle  dell’intonacatura,  che  le  danno  nuovo  edere  , 
dirò  cosi,  nuova  foftanza  ,  e  nuova  qualità  ;  al  che  fiamo 
in  libertà  di  aggiugnere  Tempre  Tecondo  i  cali  le  teftè  accen¬ 
nate  co  Te  che  produr  pofTono  la  leggiera  alterazione ,  anche 
nella  Templice  .  Polliamo  valerci  di  un  cilindro  più  grande 
per  procurarci  maggior  copia  di  effluvj;  poflìaro  durare  nel¬ 
la  operazione  quanto  tempo  ci  pare  opportuno  ,  e  quando 
Tapremo  attamente  medicare  i  vafi,  Tapremo  riparare  a  que¬ 
gl’impedimenti  accidentali,  che  derivar  polTòno  dalla  cofti- 
tuzione  dell’ aria  ,  e  del  temperamento  dell’  ammalato . 

Non  ha  la  Medicina  rimedio  alcuno  che  fi  accomodi  co¬ 
sì  univerTalmente  a  tutti  i  temperamenti,  a  tutte  l’età,  e 
a  tutti  i  mali  in  maniera,  che  non  debba  il  prudente  Me¬ 
dico  adattarlo  al  caTo  che  tiene  per  le  mani  .  Quando  la 
Elettricità  Templice  Tervir  potette  così  ignuda  con  un  Tem¬ 
plice  vetro  o  criftallo,  come  alcuni  di  quà  e  di  là  da’  mon¬ 
ti  hanno  praticato,  Tarebbe  effa  quel  Tolo  rimedio  che  ognu¬ 
no  potrebbe  prender  da  Te  Tenza  il  configlio  *  del  Medico  , 
perchè  non  potendofi  alterare  ,  verrebbe  Tempre  ad  efiere  il 
medefimo  .  Baderebbe  Tolamente  allora  diftinguere  i  cafi  , 
ne’  quali  applicar  fi  potefie;  e  quelli  certamente  non  Tareb- 
bero  molti .  Ma  quando  abbiamo  la  maniera  di  accreTcere  o 
Tminuire  ,  alterare  ,  e  dar  nuove  qualità  a  quella  medicatu¬ 
ra  ,  allora  sì  che  pofiìam  dire  di  aver  Tatta  una  grande  Tco- 
perta  nella  Medicina  affatto  incognita  ne’  tempi  andati  .  Le 
guarigioni  e  Tollievi  ricevuti  da  alcuni  col  mezzo  di  quello 
Templice  elettriciTmo  Tono  flati  in  mali  ,  ne’  quali  appunto 
badava  introdur  qualche  coTa  d’ impellente  per  dar  moto  alle 
materie  ftagnanti,  e  Tembra  che  dir  fi  poflano  miglioramenti 
accidentali  ,  molto  più  che  dopo  in  alcuni  fi  dovette  ricor¬ 
rere  alla  Elettrizzazione  medicata  per  rimettere  il  malato 
pestamente  in  Talute  .  Ma  nella  noftra  fi  può  dire  che  fi 
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medichi  con  maggior  fondamento  ,  potendofi  non  folamen- 
te  fciogliere  il  morbo  ,  ma  efpellerlo,  e  corroborar  la  par¬ 
te  con  tutto  quei  più  che  può  defiderarfi  dall’  Arte  Me¬ 
dica  . 

c 

Riftrcttiflimi  dunque  fono  i  confini  entro  quali  fe  ne  fta 
1’  Elettricifmo  femplice  ,  perchè  riftretto  alla  confiderazione 
degli  effetti  puri  di  un’  aria  modificata  e  affottigliata  ;  ed 
ampiffimi  all’  incontro  quelli  della  Elettricità  medicata,  per¬ 
chè  cadendo  in  primo  luogo  fotto  la  fua  infpezione  tutti  gli 
effetti  e  fenomeni  del  primo,  può  e  dee  fcorrere  tutti  i  corpi 
dei  tre  Regni,  Animale,  Vegetabile,  e  Minerale,  e  conofciu- 
tene  l’ intrinfeche  qualità,  può  opportunamente  valerfene ,  o 
per  temperare  i  troppo  violenti  effetti  di  quel  primo  ,  o 
per  aggiugnervi  ciò  che  le  manca  e  render  con  ciò  perfet¬ 
to  ed  univerfale  ciò,  che  per  fe  ftelfo  è  manchevole  e  parti¬ 
colare. 

Si  fupponga  per  grazia  di  efempio,  che  uno  volefse  fare 
fperimento  della  Elettricità  nei  cafo  di  male  contagiofo  ed 
epidemico  ,  ed  olferviamo  quali  effetti  fi  potrebbero  fperare 
dalla  femplice,  e  quale  dalla  fpalmata  .  La  cagione  efterna 
dell’epidemia  fi  è  fenza  dubbio  l’aria  viziata  da  vapori  tali, 
che  arrivano  ad  indebolire  il  fuo  acido  volatile,  fecondo  al¬ 
cuni  necefsario  al  mantenimento  del  fuoco  vitale  .  Si  può 
fupporre  che  confidano  in  un  zolfo,  che  digerito  gradatamen¬ 
te  col  volatile  di  un  alcali  corrofivo  ,  fi  efalta  fino  a  ren- 
derfi  di  natura  arfenicale,  come  avviene  negli  aliti  del  car¬ 
bone  ,  dell’  oppio  ec.  i  quali  ci  fan  vedere  che  un  alcali 
flraniero  può  arrivare  a  indebolire  1’  elafi icità  degli  fpiriti  vi¬ 
tali  ,  e  con  ciò  porre  precipitofamente  in  pericolo  la  vita  . 
Cotefii  vapori  penetrando  ne’ corpi,  o  per  via  del  polmone 
col  refpiro,  o  per  lo  ftomaco  colla  faliva  e  coi  cibi,  o  per 
li  pori  della  cute,  o  per  li  nervi  coll’odorato,  opprimono 
all’  improvvifo  lo  fpirito  ,  il  quale  efsendo  il  direttor  prin¬ 
cipale  de’  moti  interni  degli  umori  ,  rilaffandofi  nella  elafti- 
cità  naturale,  fi  rende  incapace  di  foftenere  1’ economia  del¬ 
la  vita. 


In 
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In  quelli  cafi  deplorabili  viene  impedita  la  necelfaria 
trafpirazione,  e  confeguentemente  a  mancar  la  natura  ;  giac¬ 
ché  giuda  il  Santorio  nella  fua  Statica  :  Natura  cium  in  per- 
fpirandi  officio  eft  impedita  ,  incipit  in  multis  [ìatim  de  fi- 
cere',  e  ciò  molto  piu  che  per  fentimento  del  medefimo  ce¬ 
lebre  Autore,  piu  fi  folleva  quella  per  mezzo  della  trafpira¬ 
zione  ,  che  per  opera  delle  altre  efpulfioni  unite  infieme  : 
perfpiratio  infenfibilis  [ola  jolet  effe  longe  plenior  ,  quam 
omnes  fenftbtles  Jìmul  unttx  .  Si  fermano  dunque  nel  fan- 
gue  fifsate  dall’  alcalico  fulfureo  di  elfi  vapori  le  materie 
trafpirabili ,  che  la  natura  dovea  trafmettere  per  proprio  fol- 
lievo,  e  rendendoli  fuperiori  alle  particelle  purgate,  forma¬ 
no  una  pelfima  fermentazione .  Cotelfi  corpi  ,  come  riflette 
faggiamente  un  Autore,  elfendo  di  mala  fuperficie  uniti  ad 
altri  della  ftefsa  natura  compongono  facilmente  molecole  di 
fuperfizie,  di  pefo,  e  di  moto  oltre  il  naturale,  alterando  il 
momento  naturale  de’ fluidi,  e  fazione  degli  organi.  Quelli 
corpi  o  Prifmi  fermentativi  elfendo  di  figura  e  di  mole  dif¬ 
famili  per  efsere  Ja  proporzion  loro  compolla  di  bali,  e  di 
altezze  differenti  ,  portati  dalle  arterie  nelle  ghiandole  della 
cute ,  non  incontrano  la  porofità  degli  organi  e  delle  ghian¬ 
dole  llefse  ,  impedite  da’  primi  per  fepararfi,  e  per  confe- 
guenza  collretti  a  trattenerli  nella  cavità  delle  ghiandole  cu¬ 
tanee  vengono  di  nuovo  riportati  dalle  vene  nel  fangue  . 
Quindi  è  che  la  natura  opprefla  da  tanti  corpi  flranieri  non 
trafpirati,  perdendo  il  naturai  equilibrio,  fconcerta  nccefsa- 
riamente  tutta  la  economia  animale. 

Da  ciò  ne  proviene  ben  fovente  (  continueremo  col  fen¬ 
timento  del  Mazzini  già  Profefsore  diftinto  nella  Univerfità 
di  Padova  in  una  fua  lettera  al  celebre  Vallifneri  )  che  que¬ 
lle  molecole  nel  circolar  altresì  per  le  altre  ghiandole  delle 
vifeere  inferiori  ,  ficcome  fono  di  piani ,  e  di  diametri  dif¬ 
ferenti  dalle  fezioni  e  da’  diametri  di  efse  ghiandole  ,  non 
potendoli  feparare  ,  quivi  fi  arrellano .  E  poiché  è  legge 
meccanica  nel  moto  de’  fluidi ,  che  ivi  fi  depongano  facil¬ 
mente  i  corpi  piò  gravi ,  dove  i  fluidi  feorrono  con  mag- 
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rjoi  lentezza ,  così  r|\iclìi  corpi  trattenuti  nella  cavità  delle 
ghiandole  tirile  vi  ice  re  naturali  ,  vi  fanno  la  loro  naturale 
dcpolizionc  ,  per  cui  unendoti  piani  (opra  piani,  ne  crcfcc 
talmente  la  mole,  thè  il  diametro  di  quelli  fi  rende  di  gran 
lunga  maggiore  tiri  diametro  tifile  porolìtà  delle  ghiandole; 
onde  Accrcfccndofi  vie  più  1’  impedimento  della  necefsaria  fil¬ 
trazione  ,  ne  nafeono  le  gagliarde  oflmzioni  in  quella 
pitie  che  nella  dillèzionc  del  cadavere  fi  trova  Icfa  .  Anzi 
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le  mai  a  poco  a  poco  fi  vanno  feparando  anche  con  vizio 
degl»  organi,  formano  tuta  forra  di  fluido,  di  moto,  di  pe¬ 
to  ,  e  di  colore  oltre  il  naturale  ,  come  e  flato  ofservato 
m  limili  cali  nella  \  civica  del  fiele  degli  animali  bovini. 
In  aggiunta  ih  tanti  mali,  efsendo  roteili  prillili  di  fuper- 
fuie  le  a  hi  a  evi  angolare,  nel  raggirarli  intorno  all’  afse  pro- 
pm>  v  di  necertità  che  (dolgano  e  sfibrino  la  tenitura  del 
t  rafsamcntt)  del  fitnguc  ,  fciolta  e  lacerata  la  quale,  cleono 
il  lieto  ed  il  fingile  lenza  ritegno  nelle  ultime  ore  della  vi- 
(a  ih  cote  Ili  animali  ^  com’  ò  avvenuto  più  volte  )  con  un 
fumo  prclagio  tic  1  la  vicina  lor  morte;  o  pure  altrimenti  vel¬ 
licando  e  pungendo  coll’  acume  degli  angoli  filini  le  libre 
untole  e  mcmhranofe  ,  eccitano  quc’moti  fpafmodici,  che  lì 
fono  vedmi  con  univerfalì  tremori. 

Cucila  epidemia  limili  comunicate  per  via  di  effluvi  , 
giacchi  le  parliamo  del  fingile  coni  pollo ,  come  ora  abbiam 
velluto,  ih  corpi  così  diverti  di  fi  riunirà  dal  naturale,  Ipar- 
ge  ancora  i  fuoi  cllluvj  di  pettini  a  natura  ,  i  quali  comuni¬ 
cali  per  mezzo  della  ispirazione  ne’  fluidi  degli  altri  ani¬ 
mali  ili  fpezie  Amile  ,  mettono  in  azione  quelle  molecole 
fermentative  clic  fìavano  prima  fopite  e  quiete  ,  onde 

tormandofi  una  fermentazione  ilclla  flclsa  indole,  il  male  di- 
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netie  comunicabile,  almeno  a  quelli  clic  fono  nella  cute  e 
nella  trttfpirarionc  agl  infetti  confinile  ;  non  comunicandoli 
all  incontro  a  quelli  che  fono  di  cute  più  poro  fa  ,  di  un 
(angue  di  finitima  più  dilicata  e  di  più  facile  trafpirazione . 
C  he  le  potremo  poi  riflcfso  all'  aria  cfleriorc  ,  vedremo  che 
l  ambiente  pcllilcnnalc  penetrato  una  volta  ne’  corpi  viven¬ 
ti,  o 
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ti,  o  nelle  veftimenta  porofe  e  particolarmente  lane  ,  coto¬ 
ni  ,  lini,  pelli,  ec.  conferva  la  fu  a  forza  contagiofa  ,  finché 
quei  corpicciuoli  infetti  vengano  o  da  nuov’  aria  medicata 
da  forti  profumi,  o  da  una  ftraordinaria  lunghezza  di  tempo 
confumati  e  difperfi .  Ne’  corpi  viventi  nello  fpazio  di  giorni 
40.  ci  dimoftra  la  pratica  che  fi  difpergono  ,  e  le  materie 
porofe  fenza  una  pofitiva  limitazione  poffono  confervarli,  fe 
chiufe  e  ferrate  fi  lafciano,  i  mefi  e  gli  anni;  ed  all’incon¬ 
tro  f  efporle  all’  aria  ,  e  ’l  profumarle  li  confuma  in  breve 
tempo  .  La  coftituzione  purgata  dell’  aria  più  in  un  luogo 
che  nell’  altro  ,  i  cibi  ed  altro,  fa  che  cotefte  maligne  fermen¬ 
tazioni  ne’  corpi  viventi  non  fi  pongano  in  azione  tutte  in 
un  tempo;  che  però  in  un  luogo  odonfi  flagelli  di  epidemia, 
e  f  altro  vicino  ne  refta  immune  ,  e  quello  medefimo  poi 
r  udiamo  colto  all’  improvvifo  fenza  nemmeno  aver  avuta 
comunicazione  col  primo;  e  ciò  perche  molte  cofe  acciden¬ 
tali  anche  eftrinfeche  ritardare,  ed  anche  impedir polfono  que¬ 
lle  nocive  fermentazioni. 

11  contagio  e  la  pellilenza  medefima  non  fono  di  natura 
diverfa  ,  poiché  fi  confiderà  la  pellilenza  per  un  Contagio 
nel  luogo  dove  ha  1’  origine  ,  e  i  Contagio  una  pellilenza 
introdotta ,  e  i  loro  fintomi  fono  comuni .  Quelli  per  lo  più 
fono  limili  a  quelli  delle  febbri  maligne  ,  benché  per  altro 
differenti  nell’ efito  più  repentino  e  mortale.  Infiacchita  la  eia* 
flicità  dello  fpirito  non  fono  ballevolmente  diltefe  le  fibre 
mufculari,  e  ne  nafce  la  ftraordinaria  ftanchezza  ,  e  nemme¬ 
no  i  cadaveri  tengono  conforme  il  folito  le  membra  intiriz¬ 
zite  .  Dal  ritardo  della  circolazione  del  fangue  interrotta  da 
fughi  fermentativi  di  mala  natura  fi  agevola  la  rifoluzione 
dei  mifto ,  e  ne  rifluita  1’ effervefcenza  febbrile,  molto  più 
intenfa  internamente  di  quello  apparifca  al  di  fuori  negli 
uomini  con  polfo  languido  ,  frequente,  e  difuguale.  Queftc 
particelle  infette  nello  ftomaco  feparate  coi  fermenti  della 
digeftione  nell’  irritamento  che  fanno  a  quelle  tonache  rugo- 
fe  ,  provocano  la  naufea  c’1  vomito.  Colla  oftruzione  che  ca¬ 
gionano  nelle  ghiandole  falivali  impedifcono  il  moto  alla  lin- 


fa ,  fan  nafcere  la  fete  e  1’  aridità  della  lingua  .  Trattene 
te  ne  vali  capillari  delle  meningi,  con  una  pienezza  diften- 
fiva-e  colle  punture  fanno  provare  doloii  acerbifiimi  di  te¬ 
tta  .  Sgorgando  col  fugo  pancreatico  ,  colla  bile  ,  c  cogli  al¬ 
tri  liquidi  elprefli  dalle  ghiandole  intettinali  promovono  la 
difenteria  .  Depotte  infierite  colle  crudità  maligne  del  fangue 
nei  promontori  parotidali  ,  o  negl’inguini,  o  fotto  1’ afcelle 
alzano  i  buboni  ;  o  pure  ammontonati  coi  recrementi  più 
adutti  fu  quella  e  fu  quella  parte  del  corpo  formano  i  car¬ 
boni  pcttilenziali  .  Stravafate  col  fangue  fempre  più  rallenta¬ 
to  inafprifcono  le  infiammazioni  difperfc  per  le  vifcere  ,  e 
facilmente  gangrenano  .  Talvolta  avviluppate  in  picciole 
gocce  di  fangue  refo  languido,  perchè  inabile  a  fcorrere,  Te¬ 
ttano  attaccate  alla  fuperfizie  del  corpo  con  manifefte  petec¬ 
chie  ,  alle  volte  purpuree  ed  alle  volte  livide  ,  e  nere  ;  e 
fe  piu  dittefe,  col  fangue  mortificato  macchiano  la  cute  con 
irregolari  lividure  .  E  finalmente  fe  quello  vizio  pefì ilenzia- 
le  fi  comunica  al  fugo  nerveo  ,  come  dee  necettariamente 
avvenire  ,  ne  fieguono  i  fintomi  di  delirio  ,  di  fonnolenza  , 

o  di  moti  irregolari  e  convulfivi  a  mifura  dell’  attacco  de^li 
organi  .  & 

Non  v’ha  dubbio  che  anche  i  cibi  non  contribuifcano  mol¬ 
to  ad  accrefcere  ,  e  talvolta  ancora  a  produrre  fe  non  pc- 
fiilenze  ,  almeno  quell’ epidemie  che  con  tanto  danno  fi  fpe- 
rimentano  negli  animali,  fpezialmente  bovini  .  Quell’  Ettèrc 
fupiemo  che  con  ine! p licabil e  Piovvidenza  creò  e  dirigge 
tutte  le  co  fe,  volle  che  anche  il  rigore  del  verno,  avvegna¬ 
ché  a  noi  raffembri  moletto,  pure  fervide  fotterra,  oltre  a 
far  germogliare  i  grani  ,  ingrottarfi  le  radici  ec.  a  far  morire 
quegl  inietti  colle  uova  da  etti  depotte  nel  precedente  Au¬ 
tunno,  acciocché  non  Sbucciando  poi  al  rinovarfi  della  tta- 
gione  non  producefiero  que’ danni  che  cagionar  fogliono  nell’ 
erbe,  ne’  feminati,  e  nelle  piante.  Ora  nelle  ttagioni  dolci  ed 
umide  del  verno,  fpezialmente  fciroccali,  che  corrono  tal  vol¬ 
ta  per  noftro  caltigo ,  non  folo  non  muojono  quelli  dannofi 
inietti ,  ma  fi  fomentano  coli’  umido  ,  col  calore  del  terre¬ 
no,  e 
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no,  c  colla  tiepidezza  dell’aria  ederiore,  li  confervano,  c 
fi  covano  le  loro  uova,  le  quali  ben  follecitamente  fchiuden- 
dofi,  fi  fpargono  fu  tutte  le  prime,  ed  ancor  tenere  erbette ,  che 
fpuntano  nella  primavera  .  Quelle  poi  cibate  o  dagli  anima¬ 
li  così  ripiene  di  uova,  o  dagl’infetti  medefimi  invifibili  all* 
occhio,  perchè  appena  nati,  o  dagli  uomini  deflì  nelle  infa- 
Jate  o  minelìre  ,  unite  all’  aria  non  purgata  dal  folito  fred¬ 
do  ,  ma  ancora  ripiena  di  quelle  particelle  nocive  cd  umide, 
colle  indigelìioni  prodotte  e  colle  altre  loro  perniciofe  con- 
feguenze  fconcertano  il  naturale  equilibrio  ,  fi  corrompono 
per  Io  più  nel  ventricolo,  producono  ne’ fluidi  effetti  maligni, 
i  quali  prorompono  poi  o  in  epidemia  in  alcune  fpezie  di 
animali  ,  o  pure  cagionano  quelle  febbri  epidemiche  che 
padano  per  femplici  reumatiche  ,  le  quali  fcorrono  fovente 
da  un  luogo  all  altro,  o  men  dannofe  fe  fop  raggi  ungo  no  nel¬ 
la  ftate  negli  uomini  per  edere  aperta  la  trafpirazione,  o 
più  durevoli  nell’  autunno  ,  perchè  non  efpurgate  ,  finché 
davano  i  pori  aperti  nella  dagione  opportuna.  Riefcono  poi 
di  maggior  pregiudizio  negli  animali  che  di  ede  così  crude, 
e  appena  sbarbicate  dalla  terra  fi  pafcono  ,  a  proporzione 
della  loro  interna  ed  edema  teflìtura  e  fughi  delle  vifcere  e 
della  cute  ;  arrivando  alcuni  a  concuocerne,  e  digerirne  i  fu¬ 
ghi  fenza  fuo  notabile  danno  ,  o  a  trafpirarne  il  maligno  ; 
ed  altri  non  potendo  ciò  fare  per  difetto  dei  fughi  medefi- 
mi  o  per  la  qualità  diverfa  di  eflì,  reflano  foggetti  agli  ac¬ 
cennati  mali  fenza  poterne  fperar  follievo  della  trafpirazio¬ 
ne,  o  in  altra  maniera.  Nè  ciò  dee  recarci  dupore,  poiché 
veggiamo  la  noce  vomica  inghiottita  da'  cani  eh’ è  per  eflì  ve¬ 
leno,  gonfiandofeli  nello  domaco  come  una  fpugna;  lo  che 
pure  fa  in  varj  altri  animali  ;  ma  nell’  uomo  non  fa  queflo 
effetto  ,  anzi  fi  adopera  in  alcune  compofizioni  della  farma¬ 
cia  per  refiftere  al  veleno  prefa  internamente  ,  e  per  Scac¬ 
ciare  i  cattivi  umori  per  trafpirazione  ;  e  1’  arfenico  veleno 
corro  fi  vo  per  gli  uomini  ,  ferve  a  purgare  dagli  umori  fo- 
verchj,  e  peccanti  i  lupi. 

Premcffe  quefle  nozioni  neceflarie  al  nodrofeopo,  efami- 

niamo 


niamo  un  poco  di  grazia  quali  effetti  fperar  fi  potrebbero  in 
limili  sfortunati  cafi  dalla  Elettricità  femplice,  e  quali  dalla 
Medicata  ,  quando  fi  giudicaffe  opportuno  il  valerfene  ,  per 
comprendere  la  differenza  di  una  dall’  altra  .  Per  ciò  fare 
con  chiarezza  e  metodo ,  offerviamo  prima  di  qual  natura  fie¬ 
no  comunemente  i  rimedj  che  prefcrivonfi  in  cafi  tali,  ac¬ 
ciocché  pofcia  confrontati  coll’ uno  e  l’altro  de’ nofiri,  fe  ne 
poffa  rilevare  la  diverfità. 

Le  prime  generali  prefcrizioni  in  tali  difavventure,  o  fie¬ 
no  di  epidemia  negli  animali  irragionevoli  ,  o  fieno  negli 
uomini  ,  oltre  la  feparazione  degl’  infetti  da’  fani  ,  confifio- 
no  nella  efpurgazione  dell’  aria  .  Si  mette  prima  in  opera 
la  cura  prcfervativa  col  nettar  le  cafe  o  le  Halle  ,  provve¬ 
dendo  di  cibi  fani  e  di  facile  digefiione  ,  ma  più  di  tutto 
fpurgando  l’aria  col  fuoco,  il  quale  col  fuo  acido  fulfureo 
pollo  in  movimento  veloce,  rarefa  la  fua  intorbidata  fofian- 
za  ,  difperge  i  vapori  viziati,  e  le  accrefce  la  forza  elettri¬ 
ca,  fi  profumano  poi  le  ftanze  e  le  Halle  coll’ ardervi  materie 
credute  atte  a  difgregarne  le  particelle  maligne  c  fofiituirne 
di  balfamiche,  e  antipeflilenziali  ,  fuggerendo  il  zolfo,  e  ’l 
nitro  ,  1’  uno  come  una  oleofità  molle  minerale  che  tiene  in 
fe  concentrato  1’  acido  fotterraneo  ,  e  1’  altro  come  un  fale 
fulfureo  compoflo  di  acido  primitivo  e  di  terra  craffa  ,  i 
quali  refi  volatili  coll’  infiammarfi  promovono  la  purificazio¬ 
ne  dell’  aria .  Altri  fuggerifcono  l’ aceto  di  vino  gagliardo , 
facendone  ufcire  i  vapori  col  farlo  bollire  in  vafo  di  terra  , 
o  coll’  ifpruzzarlo  fovra  mattoni  infuocati  .  Con  quefi’  ace¬ 
to  fi  bagna  fpeffo  chi  frequenta  filmili  luoghi  infetti  , 
prendendone  qualche  forfo  in  bocca  ,  aderendo  che  il  fuo 
acido  volatile  ricrei  meravigliofamente  gli  fpiriti  languenti  . 
Fu  lodata  da  alcuni  la  Canfora  ,  le  coccole  di  ginepro  in 
fuffumigio ,  il  galbano, l’olibano,  ec. oltre  di  che  abbiamo  an¬ 
che  i  profumi  forti  che  fi  adoperano  in  cafo  di  contagio  per 
efpurgare  le  merci  fofpette  ,  la  fofianza  e  attività  de  quali 
per  agire  in  quefie  efpurgazioni  già  ci  fono  bafievolmente 
note  dalla  lunga  fperienza. 


Ma 
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Ma  poiché  non  è  noftro  uffizio  il  ricordare  al  prefente 
tutto  ciò  che  viene  fuggerito  in  fimili  congionture  dai  Pro- 
fefsori  perfuafi,  che  più  quella  che  quella  cofa  fia  un  prefer- 
vativo  giovevole,  ballando  il  cenno  fatto  al  noftro  intento, 
pafleremo  ad  olfervare  oltre  gli  ellerni  accennati  per  prefer- 
vare  anche  ai  fpecifici,  che  adoperare  fi  fogliono  in  quelle 
epidemiche  malattie.  Confiftono  quelli  in  efaltanti,  e  diafo¬ 
retici  tolti  dai  tre  regni  ,  e  nei  topici  applicati  alla  parte , 
dove  apparirono  i  fegni  d’ infezione  ,  ellendo  f  unica  mira 
negli  uomini  il  fufeitare  V  acido  volatile  della  vita,  e  tac¬ 
ciare  le  particelle  del  fangue  vicine  a  guaftarli  ,  o  pure  an¬ 
che  morte  .  Quindi  vengono  fuggenti  i  fiori  di  zolfo  ,  il  ci¬ 
nabro  di  antimonio,  le  coccole  di  ginepro  ,  l’acqua  di  tut¬ 
to  cedro  ,  1’  aceto  bezoardico  ,  il  vitriuolo  diaforetico  ,  il 
latte  di  zolfo,  il  nitro  ftibiato  ec.  in  aggiunta  de’  quali  fi 
fervono  altri,  fpezialmente  nelle  Epidemie  bovine,  di  teriaca, 
di  coralli  roffi,  delle  decozioni  di  feordeo,  di  cardo  fanto,  di 
dittamo  eretico,  di  centaurea  ,  di  radici  di  genziana,  di  tor- 
mentilla,  di  feorzonera,  e  fimili  ,  oltre  la  chinachina  ftem- 
prata  in  acqua  cordiale,  e  le  inuftioni ,  le  fregagioni  repli¬ 
cate,  e  ’l  lavare  ad  effi  la  lingua  con  fale  ed  aceto. 

Gonfiftono  dunque  generalmente  parlando  tutti  i  fuggenti 
ripari  e  rimedj  nel  purificar  l’aria,  nel  renderla  falubre  ,  e 
balfamica,  e  nel  dare  all'infetto  cofe  efaltanti  e  diaforetiche 
per  promovere  la  trafpirazione ,  ed  efpellere  ogni  malignità 
introdotta  da  fughi  malefici  ,  e  nel  tempo  fteflo  introdurvi 
materie  fané,  ed  atte  a  promovere  nel  (angue  la  circolazio¬ 
ne  neceffaria,  e  a  ravvivare  la  languente  elafticità  della  fibra. 
Pofto  ciò  offerviamo  quali  effetti  fperar  fi  poteffero  dalla 
Elettricità. 

Quella  fenza  dubbio  può  effere  un  valido  prefervativo 
col  difgregare  prima,  e  purificare  l’aria  d’intorno,  e  pofeia 
irradiarne  ed  imbeerne,  come  abbiam  veduto,  l’elettrizzato. 
In  effo  colle  fue  parti  acuminate  penetrando,  può  frange¬ 
re  col  fuo  acido  volatile  quelle  del  zolfo  digerito  col  fale 
di  un  alcali  corrofivo  efaltato  al  grado  arfenicale,  e  ad  im- 
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pedire  in  parte  che  non  difendano  colla  faliva  ,  colla  tra- 
fpirazione,  coi  cibi  o  per  li  pori  della  cute,  o  per  li  nervi 
olfattori  nel  corpo  umano  .  Può  rompere  e  fpezzare  col  fuo 
acido  penetrante  quell’  alcalino  fulfureo  dei  vapori  maligni, 
che  filìano  nel  fangue  le  materie  trafpirabili,  e  farsi  che  non 
arrivino  a  formare  quella  peflìma  fermentazione,  componen¬ 
do  quelle  molecule  di  fuperfizie  e  di  pefo  preternaturali, 
che  alterano  il  naturai  momento  de’  fluidi  ,  e  1’  azione  de¬ 
gli  organi  ,  nè  per  la  fua  ftrana  configurazione  totalmente 
diverfa  dalle  porofità  delle  ghiandole  poflòno  ufcire  ,  ma  re¬ 
trocedendo,  cagionano  que’  peflìmi  effetti  .  Tutto  quefto  e 
molte  altre  cofe  ancora  potrebbero  fperarfi  dalla  elettrizza¬ 
zione  col  puro  vetro,  in  cui  agifce  la  fola  materia  fottile  , 
che  diremo  con  altro  nome  la  Luce. 

L’Arte  Medica  c’infegna,  come  fi  è  detto,  a  purgar  l’aria 
coi  fuochi  ;  e  qual  purgazione  di  effa  più  bella  di  quella 
fatta  coH’Elettricifmo?  Raccomandano  in  quefte  luttuofe  con¬ 
giunture  il  rinovare  fovente  1’  aria  delle  ftanze  colf  aprirne 
le  finefire,  fpezialmente  di  tramontana;  e  qual  più  fana  ri- 
novazione  di  aria  di  quella  che  fi  fa  refpirare  all’  Elettriz¬ 
zando  nell’  atto  della  operazione  ?  Procurare  che  fi  faccia 
ottima  digeflione  col  mangiar  cibi  leggieri  :  non  abbiam  ve¬ 
duto  tante  volte  ,  quanto  ajirti  appunto  la  concozione  di  eflì 
f  Elettricifmo  ?  Ma  fenza  che  andiamo  aduno  ad  uno  ripaf- 
fando  gli  effetti  falutevoli ,  che  fperar  potrebbonfi  da  quella 
femplice  Elettricità,  tutti  già  li  vedremo  col  rimetterci  in 
memoria  quanto  fi  è  detto  ne’  precedenti  capitoli. 

Non  fi  può  dunque  negare  che  polla  in  pratica  in  tale  oc- 
cafione  la  Elettrizzazione  col  puro  e  femplice  vetro  o  cri- 
flallo  ,  riufciffc  un  valido  prefervativo  per  riparare  gli  ani¬ 
mali  ragionevoli  ed  irragionevoli,  a’  quali  la  prudenza  e  la 
cognizione  del  Medico  fapeffe,  e.voleffe  adattarla.  Ma  non 
perciò  avreflimo  tutto  f  intento  della  Medicina  che  confifle 
non  folamente  nel  prefervare  ,  ma  nel  riparare,  follevare,  e 
rifanare  1’  afflitto  .  Quello  certamente  non  fi  può  fperar  di 
ottenere,  che  dalla  Elettricità  Medicata  .  I  rimedj  appro¬ 
priati 
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priati  co’  quali  intonacar  fi  polfono  i  vali ,  fono  que’  foli  che 
arrivar  polfono  a  rendere  pienamente  compiuti  i  noflri  defi- 
derj .  Se  fi  cerca  di  dare  all1  infetto  per  bocca  cofe  efaltan- 
ti ,  e  diaforetiche  per  promovere  la  fempre  neceffaria  ,  ma 
in  quelli  cafi  neceflariffima,  trafpirazione >  quanti  non  ne  fug- 
gerifice  la  Medicina  e  la  Chimica  congionti  a  quelle  condi¬ 
zioni,  che  indifpenfabilmente  vi  fi  ricercano  per  farli  pafiare 
elettricamente  nel  corpo  umano  ,  di  volatilità  e  di  fiacchez¬ 
za  ?  I  cafi  da  noi  fopra  riferiti  ne  fono  una  prova  ben  chia¬ 
ra  .  Se  fi  tenta  di  fcacciare  ogni  malignità  introdotta  da  fu¬ 
ghi  malefici  ,  coll’  introdurre  ne’  vafi  fudorifìci  volatili  ab- 
biam  veduto  a  trafudare  copiofamente  ogni  mal  umore  negli 
elettrizzati.  Se  fi  vogliono  introdurre  materie  giovevoli  nel 
fangue  ,  la  ftrada  è  aperta  nel  veicolo  della  elettrizzazio¬ 
ne.  Se  fi  fiudia  di  promovere  la  circolazione  del  fangue,  la 
Elettricità  medicata  produce  1’  effetto  defiderato  e  tale ,  che 
ben  fi  comprende  dalla  notabile  differenza  del  polfo  .  Se  fi 
vuol  ravvivare  la  indebolita  elafiicità  della  fibra,  i  corrobo¬ 
ranti  validi  e  fempre  volatili  polli  nel  cilindro  e  introdotti 
nel  corpo  umano  col  noftro  mezzo  ce  lo  dimoflrano  ,  in 
quel  brio,  e  vivacità  che  fi  fente  l’elettrizzato  in  tal  guifa. 
In  fomma  è  tanto  e  tale ,  e  così  notabile  il  vantaggio  che  fi 
ritrae  della  Medicina  Elettrica  fomminiflrata  coi  vafi  fpal- 
mati,  che  coflituifce  una  fomma  differenza  fra  V  ufo  di  elfi 
femplice  ,  e  fra  quelli  medicati  .  Se  per  opinione  de’  Pro- 
feffori  nel  tempo  delle  infezioni  peflilenziali  non  ogni  acido 
viene  giudicato  a  propofito  per  incidere  gli  effluvj  maligni , 
ma  folamente  1’  acido  volatile  >  di  qual  più  volatile  poffiam 
noi  valerci  di  quello  che  porremo  ne’  noflri  cilindri  ,  della 
cui  volatilità  viviffima  abbiamo  una  ficura  prova  nella  pron¬ 
tezza,  e  forza,  e  penetrazione  nei  fenomeni,  che  debbonci  ca¬ 
der  fotto  1’  occhio  ,  fiotto  il  tatto  ,  e  fiotto  1’  udito  ,  nella 
fcintilla,  nella  puntura,  e  nello  fcoppio?  Sicché  dunque  vo' 
lendoci  valere  del  cilindro  di  femplice  vetro  in  quelle  la¬ 
góni  evoli  congìonture,  potremo  arrivare  a  far  refpirare  ed 
introdurre  negl’infetti  un’aria  di  gran  lunga  più  purgata  e 

T  2  più 


più  Tana  .  Ma  coi  vafi  intonacati  di  fcllanze  appropriate 
alla  pelfima  indole  del  male  ,  non  folamente  faremo  tutto 
ciò  che  in  pratica  fi  procura  di  fare  coi  fuftùmigj,  e  antipc- 
ftilenziali  prefi  per  bocca  ,  ma  operando  con  più  vigore  e 
penetrazione  ,  perchè  con  fottilifiìmi  effluvj  di  corpi  attivif- 
fìmi  e  volatililfimi  ,  penetreremo  nella  foftanza  del  morbo  , 
e  arriveremo  a  interamente  fuperarlo. 

La  Luce,  corpo  fottilifTimo  e  purilfimo,  o  diciamola  con 
altro  nome,  la  materia  fottile,  la  quale  ne’ va  fi  di  fempli- 
ce  vetro,  o  criftallo  è  quella  che  fola  agifce  ,  come  corpo 
puriflìmo  appuuto,  e  fottililfimo  ,  quanto  è  atta  per  natura 
fua  a  fcorrere  e  penetrare  ,  altrettanto  è  foggetta  a  contami¬ 
narli,  e  a  frammifchiarfi  colle  cofe  eterogenee  che  incontra, 
e  che  fe  le  oppongono.  Scorre  quella  velociffimamente,  en¬ 
tra  colla  ifpirazione  ,  e  penetra  per  li  pori  in  ogni  parte 
del  corpo  dell’  elettrizzando  ;  ma  fe  quello  è  ripieno  d’  im- 
purità  in  copia  tale,  che  per  quantità  e  qualità  arrivino  a 
contaminare  la  fua  naturai  purità  ,  e  a  fuperare  nel  tempo 
fleilo  la  fua  attività  ,  riefce  troppo  debole  la  fua  azione,  e 
fpuntandone  la  forza,  o  retrocede  contula,  ovvero  refta  im¬ 
paniata,  e  confufa  nelle  fozzure  medefime  fenza  poter  fom- 
mimllrare  all’infermo  la  defiderata  falute.  Ma  fe  lì  accrefce 
la  forza  a  1’  azione  di  quella  Luce  colla  volatilità  e  attivi¬ 
tà  della  materia  della  intonacatura  ,  fuperano  unitamente 
gl’impedimenti  delle  particelle  eterogenee,  nè  avendo  que¬ 
lle  più  forza  di  fpurware,  o  d’impaniare  l’acutezza  di  quel¬ 
le  ,  agifeono  di  concerto,  e  tendono  infieme  a  produrre  l’ef¬ 
fetto  defiderato. 

Chiara  pruova  di  quello  veggiamo  ,  allora  quando  fi  elet¬ 
trizza  un  infermo  ,  a  cui  una  qualche  flullìone  abbia  fatto 
concorrere  1*  umore  in  qualche  parte  del  corpo  .  In  quello 
cafo ,  come  abbiam  narrato  ed  ohèrvato  in  alcuno  de’  cafi 
fovra  riferiti,  cominciando  fui  principio  dell’  elettrizzamento 
a  toccare  la  parte,  in  cui  ha  fatto  fede  1’  umore  peccamino- 
fo,  fia  di  tumore,  o  di  altro,  o  nelfune,  o  deboliffime  favil- 
le ,  pochilììma  fenfazione  ,  e  nelfuno  feoppio  ivi  fi  produce 
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in  tempo  ,  che  in  tutte  le  altre  parti  adiacenti  non  gonfie 
lì  fa  fentire  gagliardamente.  Anzi  di  piu  nello  ftelTo  tumo¬ 
re  fi  olTerva  elfervi  nella  maggior  intumefeenza  di  elfo  una 
deficienza  maggiore  dei  fuddetti  fenomeni  ,  di  quello  appa* 
rifea  ne’ contorni  di  elfo  men  gonfj.  Ne  quelli  fi  fanno  vede¬ 
re  ,  che  dopo  una  lunga  infiftenza,  perche  ritrovandofi  in 
quel  precifo  fito  depolle  le  materie  più  maligne  cagionanti 
1’ incomodo  all’ elettrizzando,  nonlafciano,  per  qualche  trat¬ 
to  di  tempo,  luogo  da  poter  penetrare  alle  pure  ,  e  fotti- 
lilfime  delia  luce  che  invifehiano  nel  proprio  fuccidume .  Ma 
fe  il  cilindro  da  cui  fi  parte  contiene  materie  medicamen- 
tofe  volatili,  e  fommamente  attive,  benché  refifta  un  cotal 
poco  fui  principio  ,  cede  alla  fine  la  ollinazione  di  effe  ,  e 
fuperando  la  forza  di  quelle  la  refiltenza  delle  prime  ,  ap- 
parifeono  con  ugual  fenfazione,  feoppio,  e  fcintilla  i  foliti 
effetti  falutari . 

Un’  altra  offervazione  abbiamo  fatta  più  volte  nell  avvi¬ 
cinare  alla  catena  un  pezzo  di  miniera  naturale  lenza  pre¬ 
parazione  alcuna  .  Quella  al  toccar  la  catena  in  tempo  della 
Elettrizzazione  ,  tramandava  viviffime  faville  con  una  ga¬ 
gliarda  fenfazione  ,  tutte  le  volte  che  ad  ella  catena ,  fi  ac¬ 
collava  una  parte  di  quello  informe  faffo,  nella  quale  fi  tro¬ 
vava  maggior  copia  del  metallo  in  folìanza  .  Anzi  talvolta 
pafsando  la  luce,  o  gli  effluvj  elettrici  attraverfo  di  efso 
per  la  vena  che  feorreva  nell’interno  dei  fafso  medefimo, co¬ 
me  fovra  una  materia  atta  a  riceverli,  e  a  promoverli ,  tra¬ 
mandava  nel  tempo  lleffo  doppio  feoppio  ,  e  doppia  favil¬ 
la,  cioè  una  al  punto  del  contatto  della  catena  ,  e  1  altra 
nel  terminar  della  vena,  che  fovente  veniva  ad  efsere  nella 
parte  più  lontana  dalla  catena  medefima .  Sovra  di  che  ofser- 
vammo  più  e  più  volte  che  quelli  due  fenomeni  ,  benché 
fi  può  dire  che  apparifsero  nel  tempo  llefso  ,  pure  erano 
fucceffìvi  immediatamente  F  uno  all’  altro  ,  ma  con  tanta 
prellezza ,  che  a  chi  non  vi  prellava  tutta  1  attenzione  ferri- 
bravano  cadere  in  un  medefimo  punto.  Nè  di  fatti  una  tal 
dilazione  poteva  riufeir  molto  lunga,  perchè  non  potea  ef- 


fere  ,  fe  non  quanto  fpazio  di  tempo  vi  voleva  ,  acciocché 
la  Luce  col  fuo  velociffimo  moto  penetrafse,  e’palTafse  lungo 
la  vena  metallica. 

Girando  poi  il  fafso  medefimo  fotto  la  catena  in  quella 
parte  che  non  conteneva  vena  metallica,  ma  folamente qual¬ 
che  particella  di  efs o  frammifchiata  colle  terreflri,  poca  fen- 
fazione  ,  e  una  luce  deboliffima  fi  facea  vedere  .  Di  più  fe 
la  miniera  conteneva  varie  fpezie  di  metallo  ,  come  per  lo 
più  fuole  avvenire  ,  ma  che  fra  quelle  una  prevalefse  ,  di- 
llinguevafi  beniffimo  il  più  puro  fra  elfi ,  fpezialmente  1’  oro 
e  1’  argento  della  fenfazione  ,  dallo  fcoppio  ,  e  dalla  qualità 
e  colore  dalla  fcintilla  che  ne  ufciva.  Sperimento  però  che 
far  doveafi  fempre  dopo  tramontato  il  Sole  ,  avanti  che 
1’  occhio  fi  afluefacefse  al  lume  delle  candele  ,  il  quale 
in  tal  cafo  lo  facea  vedere  affatto  limile  fenz’  alcuna  diffe¬ 
renza  . 

In  quelli  due  cali  la  Luce  ritrovando  nel  fafso  la  vena 
metallica  più  purgata  ,  e  per  confeguenza  incontrando  in  ef- 
fa  meno  di  ©ftacolo  per  attraverfarla ,  la  penetra  ,  e  fcorre 
per  elfa  agevoliffimamente  ,  nulla  impedendole  la  denfità  del¬ 
la  pietra,  perchè  ha  di  già  ivi  incontrata  una  materia  atta 
a  riceverla  nel  pieno  fuo  corfo .  E  ficcome  quella  luce  non 
tiene  forma  particolare,  come  dilli  a  principio,  ma  è  fufcet- 
tibile  di  ogni  figura  ,  così  adatandofi  alla  configurazione  del¬ 
la  vena  metallica,  per  ella  fcorrendo  e  velocilfimamente  flri- 
fciando  come  un  fulmine,  la  trapalfa  fenza  impedimento  da 
una  parte  all’  altra  .  Manda  poi  doppio  fcoppio  e  fa  doppia 
fenfazione:  la  prima  contigua  alla  catena  nell’atto  della  pe¬ 
netrazione,  perchè  incontra  quel  folo  meato  della  vena  per 
cui  palfar  pofsa  ,  efsendo  le  altre  parti  del  fafso  a  lei  ete¬ 
rogenee  .  Pofcia  lo  fa  di  nuovo  ufcendo  ,  perchè  di  nuovo 
urta  in  altre  parti  diverfe  che  fi  oppongono  ai  fuo  fcorre- 
re,che  fono  quelle  della  mano,  o  di  altro  che,  lo  foflenta;  ed 
il  piccioliffimo  indugio,  che  fi  fuppone  fra  la  fcintilla  da  un 
lato  e  quella  dell’altro,  non  è  che  il  breviflìmo  tempo,  che  con¬ 
fuma  nella  fua  corfa  e  penetrazione* 
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Nel  fecondo  cafo  poi,  in  cui  girando  il  fafso  flefso  fotto 
la  catena  nella  parte  non  contenente  vena  metallica ,  ma  fo- 
Iamente  qualche  particella  del  metallo  frammifchiata  colle 
terreftri  ,  non  comparile  che  una  fiacchiflìma  fcintilla  o  lu- 
ce  ,  con  nefsuna ,  o  pochiflìma  fenfazione  ;  quello  è  1’  effet¬ 
to  della  troppa  copia  delle  parti  eterogenee  ,  che  fuperano 
le  metalliche  qua  e  là  fparfe,  vale  a  dire  le  omogenee  alla 
luce  ,  ed  operando  nella  guifa  fteffa  che  agifcono  le  mole- 
cule  infette  e  copiofe  nel  corpo  umano  infermo  ,  rintuzza¬ 
no  le  fue  fottiliffime  punte  ,  e  le  foffocano  colla  propria 
cralfizie  eterogenea  ,  e  fan  sì  che,  o  in  tutto,  o  in  gran  par¬ 
te  reflino  interrotte,  e  perciò  inofficiofe  non  vengano  ajutate 
dalla  volatilità  delle  fofìanze  medicamentofe  del  cilindro  . 
Si  diflingueva  nel  fafso  minerale  poi,  contenente  varie  fpe- 
zie  di  metalli,  in  qual  parte  di  efso  fofse  il  più  puro  che 
prevaleva,  fpezialmente  l’oro  e  l’argento,  e  ciò  dalla  lu¬ 
ce  e  fenfazione  e  fcoppio  ,  per  la  flefsa  ragione  ,  per  cui 
un  uomo  ,  od  una  parte  del  fuo  corpo  vegeta  e  faniffima 
atta  a  ricevere  con  tutta  la  pienezza  gli  effluvj  elettrici  , 
tramanda  nell’  elettrizzamento  una  fcintilla  viviflìma  con  una 
fenfazione  gagliarda  ,  ed  un  crepito  didimo  .  Aggiugnerò 
anzi  di  più  ,  che  il  colore  della  favilla  ftefsa  ofservata  in 
un  membro  ,  e  in  un  temperamento  faniffimo,  è  fempre  nel 
colorito  differente  da  quella  che  tramanda  una  parte  lefa ,  e 
ripiena  di  molti  umori.  La  fcintilla  ch’efce  dalla  carne  uma¬ 
na  è  fempre  rofsiccia,  ora  più  ora  meno  carica  ,  fecondo  il 
cafo  ,  il  temperamento  ,  e  1’  età  }  cofa  che  fi  può  rilevare 
agevolmente  col  paragone  dei  tocco  fatto  alla  catena  prima 
con  un  dito,  e  poi  con  qualche  metallo  :  ma  emmi  avve¬ 
nuto  più  d’  una  volta  il  vederla  ufcire  dalle  carni  inferme, 
non  già  rollicela  al  folito,  ma  o  pallida,  o  giallaftra ,  o  vio¬ 
lacea  . 

Riferirò  ancora  prima  di  terminare  quello  capitolo  un’efat- 
tiffimo  fperimento  fatto  in  Padova  da  un  Soggetto  e  per 
dottrina  ,  e  per  fama  celebre  nel  Mondo ,  giacché  quello 
ferve  a  comprovare  vie  più  la  differenza  che  paffa  fra  la 

Elet- 


Elettricità  praticata  col  femplice  criftallo  ,  e  quella  col  ci¬ 
lindro  intonacato  .  Nel  giorno  dei  20.  di  Novembre  del 
1747.  mentre  mi  ritrovava  colà  per  alcuni  miei  affari  ,  e 
meco  avevo  la  macchina  aggiuftata  per  fare  alcune  operazio¬ 
ni  elettriche  ,  venne  a  favorirmi  1’  incomparabile  Signor 
Morgagni, e  fra  alcune  ofservazioni ,  e  fperimenti  fatti,  vol¬ 
le  efaminare,  qual  differenza  fcoprir  potefse  fra  il  cilindro 
di  femplice  vetro,  ed  uno  foppannato  di  foftanze  difcuzien- 
ti,  ed  antiapopletiche .  Si  pofe  fulla  macchina  una  perfona 
fana,  e  fi  elettrizzò  per  lo  fpazio  di  un  minuto  col  vetro 
femplice  ,  indi  fmontata  dalla  caffettina  di  refina  e  pollali 
a  federe ,  il  noflro  Signor  Morgagni  le  tenne  la  mano  fui  pol- 
fo  contandone  le  pulfazioni  attentamente  ,  nel  tempo  che 
io  contavo  full’  orologio  le  ofcillazioni  per  lo  fpazio  di  un 
giuftiffimo  minuto  .  Fatto  quello  fi  lafciò  la  perfona  in  ripo- 
ìò  per  un  buon  quarto  d’  ora  e  più  ;  non  volendo  1’  accu- 
ratiiììmo  Signor  Morgagni  ,  che  ritornale  all’  Elettricifmo  , 
fe  prima  non  le  ritrovava  achetato  il  polfo  ,  commofso  ,  e 
refo  follecito  dalla  elettrizzazione  fofferra.  Volle,  che  fe  ne 
flafse  fempre  1’  elettrizzando  in  quiete  fulla  fedia  in  cui  fi 
era  pollo  ,  e  toccandolo  più  volte  ,  alla  fine  fentito  il  pol¬ 
fo  ridotto  alla  fua  naturai  quiete  ,  prefi  il  vafo  intonacato 
e  con  quello,  per  altrettanto  fpazio  di  tempo,  fu  di  nuovo 
elettrizzato  ;  e  portolo  indi  a  federe  colla  fteffa  attenzione 
di  prima  fi  contarono  le  pulfazioni  per  un  minuto  di  tempo. 
Col  vafo  fchietto  ritrovaronfi  feffanta  cinque,  e  coll’ intona¬ 
cato,  fettantatre,  differenza  certamente  notabile  in  un  folo 
minuto  di  fofferta  elettrizzazione,  e  che  per  effere  Hata  fat¬ 
ta  da  un  Profeffore  Primario  di  quella  celebre  Univerfità,  e 
da  un  Soggetto  illuminatilfimo  nelle  materie  Mediche  ,  e 
Anatomiche,  e  in  uno  che  fi  può  con  ragione  chiamare  la 
gloria  del  noflro  fecolo,  ferve  quanto  balla  a  far  vedere  di 
quanta  maggiore  attività  ,  e  quanta  maggior  penetrazione 
ed  impeto  faccia  ne’  folidi  1’  Elettricità  medicata  della 
femplice  .  I  cafi  ,  e  i  temperamenti  fono  quelli  che  pof- 
fono  dar  norma  al  Medico  di  valerfi  opportunamente ,  o  di 

una 
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una  o  dell’altra,  o  della  prima,  il  cui  effetto  è  Tempre  lo 
fleffo;  o  della  feconda,  nella  quale  può  accrefcerfi,  e  rego- 
larfi  a  piacere  colla  diverfità  delle  materie  medicamentofe . 

Chiuderò  finalmente  con  una  notizia  pervenutami  da  Na¬ 
poli  con  una  lettera  dei  30.  Marzo  1748.  ed  eccone  i  pre- 
cifi  termini:  Defederò fo  uno  dì  quefii  Soggetti  di  facilitare  il 
beneficio  della  unzione  mercuriale  in  vantaggio  di  coloro  , 
che  fono  attaccati  dal  morbo  'venereo  ,  pofe  (  e  gli  riufeì  ) 
un  oncia  di  mercurio  vivo  comune  e  corrente  nel  cilindro  , 
ma  fatto  fare  efpreff amente  ben  doppio ,  perchè  un  altro  fem- 
plice  fi  aperfe.  Pofcia  fece  che  uno  di  quefii  sfortunati  pone  fi 
fe  la  mano  {opra  il  cilindro  ,  e  volle  ve  la  tene  fife  finché 
tutta  reftafie  colorita  di  colore  di  piombo ,  facendo  intanto  gi¬ 
rare  alla  gagliarda  la  macchina.  Terminata  la  operandone  ^ 
fi  ofiervò  il  cilindro  ,  ma  fen^a  feoprirvi  vefiigio  alcuno 
dell'  argento  vivo ,  perchè  tutto  fen  era  volato  .  La  mattina 
feguente  il  pungente  comincio  a  bavare  ,  e  patì  quafi  tutti 
quei  fafiidiofi  incomodi ,  che  caufano  le  unzioni  f addette  . 
Tanto  certamente  fperare,  nè  ottenere  fi  poteva  dalla  Elet¬ 
trizzazione  fatta  col  femplice  criftallo . 

La  feoperta  belliffima  di  frefeo  fatta  dal  Sig.  Bianchi  in 
Torino  dell’  effetto  medico  cagionato  dalle  materie  fecche 
medicamentofe  tenute  in  mano  dall’  ammalato  ,  e  conferma¬ 
to  da  qualche  fperimento  fatto  in  Bologna  dal  Sig.  Veratti,  ci 
fa  conofcere  che  anche  valendoli  del  femplice  vetro  poffiamo 
in  quello  cafo  fupplire  cogli  effluvj  dei  rimedj  impugnati  . 
Molto  dir  fi  potrebbe  per  procurar  di  fpiegare  quale  pof- 
fiam  credere  fiafi  1’  azione  di  elfi  pofii  in  movimento  dagli 
effluvj  della  Luce  tramandati  dal  vetro;  ma  dal  Sig.  Bianchi 
fielfo,  il  quale  n’è  flato  lo  feopritore ,  afpetteremo  la  fpie- 
gazione  del  meccanifmo  di  quello  fenomeno  di  tanta  impor¬ 
tanza.  A  noi  potrà  efl'er  baftevole  l’aver  accennata  la  differen¬ 
za  che  paffa  fra  il  vetro  intonacato,  e  ’1  femplice  ,  quando 
però  non  refli  fupplito  in  alcuni  cafi  ,  in  cui  fìa  uccellano 
l’ intonacamene,  col  fare  ftrignere  i  rimedj  nella  mano  dell’ 
ammalato. 

Pre¬ 
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PregiudìzJ  che  nafcer  potrebbero  nel  corpo  untano  dall ’  abu¬ 
fo,  o  dall' applicazione  f regolata ,  e  fu+r  di  tempo  ad  una  pere¬ 
tta  non  [ol amente  ammalata ,  ma  anche  fana ,  dt  quejìa  Elet¬ 
tricità  Medica, 

"x:  a  p.  xii. 

MOlti  fi  fono  trovati  fin  ora  ,  e  moltiflìmi  ancora  vi 
fono  ,  i  quali  lenza  internarli  troppo  condannarono , 
c  condannano  tuttavia  come  perniciofa  la  Elettricità  tanto 
femplice,  che  medicata.  Alcuni  fi  fono  alquanto  illuminati, 
ed  hanno  cominciato  a  riflettervi  fopra;  ma  altri  pertinacif- 
fimi  lenza  afcoltar  ragioni  nè  fatti  la  condannano  inappella¬ 
bilmente  ,  decantandola  e  profcrivendola  come  un  rimedio 
de’ più  violenti,  e  de’ più  precipito!!,  che  inventar  fi  potef- 
fe.  Confafliamo  noi  pure,  che  talvolta  può  riufeire  pregiu- 
dicevole  ,  e  che  non  è  una  Panacea  che  polla  indiferente- 
mente  adattarfi  ad  ogni  temperamento  ,  ad  ogni  età  ,  e  ad 
ogni  male.  Non  fe  ne  dee  far  abufo}  ed  ora  fiamo  per  di* 
faminar  quello  importantiflìmo  punto. 

La  Medicina  univerfalmente  prefa  è  una  delle  cofe  ottime 
coflituita  dalla  Somma  Providenza  per  ajuto  dell’uomo,  co¬ 
me  ne  abbiamo  tante  teflimonianze  nella  Sacra  Scrittura.  El¬ 
la  è  tanto  neceflaria  alla  vita  umana,  che  fino  i  Popoli  più 
Selvaggi  fi  fiudiano  di  profetarla  con  quella  rozzezza  che 
loro  permette  la  deficienza  de’  mezzi  per  acquifiarne  la  gia¬ 
lla  nozione;  ed  erigendofi  i  più  pratici  fra  efii  in  Medici,  pre¬ 
tendono,  o  con  erbe,  o  con  pietre,  o  con  fciocche  ed  em¬ 
pie  fu  perAizioni  di  rellituire  la  fa  ni  tà  agl’infermi,  o  almeno 
di  predir  loro  1’  efito  felice,  o  sfortunato  della  malattia  che 
gli  opprime  .  Quello  beneficio  però  dal  Mondo  tutto  ricer¬ 
cato,  e  da  Dio  Signore  al  Mondo  colto  in  modo  partico¬ 
lare  conceduto,  può  diventare  malefico,  e  perniciofiflimo , 
non  mai  per  difetto  dell’Arte,  ma  per  colpa  di  chi  1’ efer- 
cita  .  Se  quello  rozzo  ,  e  imperito  non  conofce  la  qualità 
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del  male  ,  e  la  forza  dei  medicamenti  col  temperamento 
deli*  ammalato,  col  fomminiftrare  anche  i  rimedj  più  fani 
può  farlo  miferamente  perire  ,  quando  non  fia  nel  cafo  di 
valerfene  ,  o  gli  applichi  in  dofe  non  convenevole  ,  o  trop¬ 
po  frequenti.  I  più  validi  cordiali  polfono  ridurre  a  morte 
un  infermo,  fomminiftrati  che  fieno  fuor  di  tempo,  di  mifu- 
ra,  e  di  metodo. 

La  noftra  Elettricità  anch’  effa  è  un  Arte  ,  e  quando  fa- 
piamo  efser  tale  faper  dobbiamo  nel  tempo  ftefso  ,  che  ri¬ 
cerca  Audio,  cognizione,  e  fperienza.  Sappiamo  eh’ è  Medi¬ 
cina,  perchè  può  fare  tutti  gli  effetti  per  li  quali  fon  defti- 
nati  i  medicamenti,  cioè  di  alterare,  di  purgare,  e  di  cor¬ 
roborare,  e  quid  quid  nitro  Jumptum  vel  jorts  admotum  no - 
Jìrum  corpus  immutare  potejì  fi  chiama  medicamento}  onde 
ci  è  noto  che  benché  giovevoliflima  in  fe  flefsa  e  concedu¬ 
taci  da  Dio  per  noftro  follievo  ,  male  adoprata  può  dive¬ 
nir  malefica  per  diffetto  di  chi  la  mette  in  ufo.  Che  pero 
1’  abborrirla  fenza  eccezione,  e  deteftarla  afsolutamente  ,  fa¬ 
rebbe  lo  ftefso  che  il  condannare,  e  proferivere  fenza  rifer¬ 
va  ogni  Medicina  dal  Mondo.  Dai  cafi  fin  ad  ora  narrati  e 
dalla  moltiplicità,  e  rarità  di  elfi  puoflì  facilmente  dedurre 
fe  giuftamente  poffa  chiamarli  col  nome  di  Medicina. 

Abbiamo  bensì  in  quell’  Arte  elettrica  uno  fvantaggio  no- 
tabiliffimo,  ed  è  quello  dell’ elle  re,  pofiìam  quafi  dire,  ne’ 
fuoi  primordj ,  coficchè  per  trarne  confeguenze  certe  ,  e  fi- 
cure,  che  fervir  pollano  di  aforifmi  ,  ci  abbifognano  le  fpe- 
rienze  a  migliaja  ,  nè  badar  pofsono  le  fatte  fin  ora  .  Ma 
fe  non  vi  fi  applicheranno  i  Filici  ,  e  nel  tempo  ftefso  i 
Medici  ,  non  fi  avranno  gli  fperimenti  ,  nè  ci  potremo  afti- 
curare  di  cos’  alcuna ,  nemmeno  collo  feorrere  de  fecoli . 
Bifogna  dunque  operare  ,  e  fperimentare  ,  ma  con  prudenza 
in  maniera  che  fe  non  fi  può  recar  giovamento,  non  fi  re¬ 
chi  nemmeno  un  picciolo  danno.  Una  breviflima  elettrizza¬ 
zione  anche  con  cilindri  femplici  ,  e  molto  più  con  baifa- 
mici ,  non  ha  mai  danneggiato  ,  nè  danneggerà  chiccheftìa  . 
Un  Profeftòre  per  altro  accreditato  di  Medicina  volle  un 

V  2  gior- 


giorno  da  fe  fare  uno  fperimento  in  un  uomo  confumato  da 
qualche  mefe  da  una  cronica  malattia  ,  e  tormentato  da 
atrociflìmi  dolori  che  giorno  e  notte  lo  cruciavano,  ond’era 
mezzo  attratto;  volle,  dico,  fperimentare  la  Elettricità  col 
vetro  femplice,  non  avendo  egli  allora  notizia  della  forza 
ed  azione  degli  intonacati  .  Trovata  una  macchina  elettri¬ 
ca  ,  la  fece  portare  nella  flanza  dell’  ammalato  ,  e  comin¬ 
ciò  ad  elettrizzarlo  fenza  ripofo,  e  durò  pel  corfo  di  un’ora 
e  mezza  ,  come  mi  fu  riferito  ,  a  fegno  che  non  folamente 
non  avea  ricevuto  alcun  follievo  il  paziente,  ma  fe  gli  erano 
accrefciuti  i  dolori  con  qualche  moto  fpafmodico,  battimen¬ 
to  non  ordinario  di  polfo  ,  e  con  un  orgafmo  univerfale.  Ac- 
cortcfene  il  Profefsore ,  cefsò  dall’  im prefa,  e  diceva  pubbli¬ 
camente  aver  tentato  in  un  cafo  difperato,  coni’  era  quello, 
il  rimedio  dell’  Elettricifmo  ,  e  lo  avea  fperimentato  peri- 
colofiflìmo ,come  cagione  di  effetti  cosi  perniciofi.  Ma  di  gra¬ 
zia,  di  chi  in  tal  cafo  fu  la  colpa?  dell’Elettricità  fempli¬ 
ce,  o  dell’imperizia  del  Medico  ?  Se  avefse  tentato  prima 
con  una  breve  operazione  di  ofservare  gli  effetti,  e  i  finto¬ 
mi  che  in  efso  nafcevano  ,  o  avrebbe  continuato  con  follie¬ 
vo  del  paziente  ,  o  avrebbe  cefsato  fenza  fuo  pregiudizio  . 
Che  fe  poi  avefse  faputa  1’  attività  de’  cilindri  fpalmati  , 
avrebbe  potuto  in  tal  cafo  intonacarli  di  foflanze  antinervofe 
o  altre,  come  meglio  avefse  creduto  potefsero  riufcir giovevo¬ 
li  al  malese  a  pocoapoco  tentando,  proccurar  di  recarle  gio¬ 
vamento  ,  e  non  danno,  come  inconiideratamente  avvenne  . 
Vero  è  però,  che  con  tutto  qucfto  difordine  ,  pafsato  po¬ 
co  tempo  1’  ammalato  feppi  efser  ritornato  nel  fuo  flato  di 
prima,  fenz’ aver  ricevuto  ulterior  pregiudizio  dalla  fregola¬ 
ta  elettrizzazione  applicatagli . 

Per  me  fono  più  che  perfuafo  ,  che  l’ abufo  di  efft  riefca 
-pregiudicevole  non  folamente  a  chi  fi  ritrova  aggravato  da 
male,  ma  eziandio  ad  una  perfona  che  goda  1’ intera  falute. 
La  ragione  è  chiara:  fe  quefta  fi  ritrova  in  ottimo  flato,  fe¬ 
gno  è  che  tutto  in  lei  fa  rettamente  le  proprie  funzionalo 
ffomaco  fa  la  fua  dovuta  concozione,  gli  umori  fono  in  un 

giu- 
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gratto  equilibrio  ,  la  fibra  gode  della  Tua  naturale  elafticita, 
il  fangue  fa  la  fua  circolazione  ,  ed  ogni  cofa  fi  ritrova  in 
quello  flato  di  perfezione  ,  in  cui  etter  dee .  Ora  per  qual 
ragione  abbiamo  con  un  Elettricifmo  fuor  di  propofito  da 
alterare  ,  da  accrefcere  ,  o  diminuire  in  quello  loggetto  le 
funzioni  vitali,  e  fconcertare  ciò  eh  e  ben  concertato?  Ev- 
vi  taluno  che  per  puro  piacere  di  vedere  i  fenomeni  Fifi- 
co-Elettrici  già  noti  ,  o  per  farli  vedere  altrui  ,  con  una 
palla  ,  o  con  un  cilindro  di  femplice  vetro  ,  talvolta  fpal- 
maio  con  pura  gomma  lacca  per  dargli  piu  forza ,  fi  alfog- 
getta  più  e  più  volte  una  dietro  1  altra  all  Elettricifmo 
per  fervire  di  fpettacolo  agli  amici  curiofi  .  Ma  fe  la  Elet¬ 
tricità  opera,  come  abbiam  fin  ora  veduto,  fe  [corrono  gli 
effluvj,  0  della  fola  luce,  e  materia  fottile  nel  vetro  fem¬ 
plice,  o  i  difeuzienti  della  gomma  lacca  nello  fpalmato  ,  a 
che  prò  vuol  egli  imbevetene  inopportunamente  lenza  fa- 
pere  qual  effetto  fieno  per  produrre  ne  fuoi  fluidi  ?  Se  go¬ 
de  una  buona  fallite,  perchè  tenta  di  fconcertarne  1  equili¬ 
brio  ?  Se  non  fi  trova  bene,  perchè  non  cerca  di  applicare 
ai  cilindro  i  rimedj  proprj  valendolene  a  tempo  ,  con  me¬ 
todo  ,  e  configlio  per  proprio  follievo  ,  e  non  per  dar 
foddisfazione  agli  altri  ?  Non  ho  mai  veduto  che  fi  dia 
una  medicina  ad  uno  che  fta  beniflìmo  ,  per  foddisfazione 
altrui  . 

Nè  poco  fi  può  calcolare  eziandio  il  difordine  che  fan¬ 
no  quelli  tali  che  fi  elettrizzano  indifferentemente  ad  ogni 
ora  per  divertimento  fuo  ,  e  degli  amici  con  qual  fi  voglia 
vafo  loro  venga  alle  mani  ,  feuza  riflettere  agli  effetti  che 
in  etti  può  cagionare;  ed  è  quello  di  efporfi  appena  elet¬ 
trizzati  liberamente  a  qualunque  forta  di  aria  corra  in  quel¬ 
la  giornata  e  in  quell’  ora.  Sia  vento,  fia  nebbia,  fia  piog¬ 
gia  ,  fia  firocco ,  fia  neve  e  ghiaccio,  partonfi  fenza  riguar¬ 
do  alcuno  dalla  ftanza  dove  fi  fono  elettrizzati  ,  pattano  in 
un  altra,  efeono  di  cafa,  e  fi  portano  francamente  pei  tui- 
ta  la  città,  in  tempo  ,  che  fenz’  avvederfene  hanno  aperte 

le  porofità  della  cute,  che  vi  hanno  introdotte  particelle, 

o  ni- 
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o  nitrofe  dell’  aria  pura  ,  o  mefehiate  cogli  effluvj  della  in¬ 
tonacatura,  che  ne  fono  pieni  per  via  della  ispirazione  , 
che  hanno  polli  in  movimento  gli  umori,  e  che  hanno  ac- 
crefeiuto  il  moto  al  (angue  nella  fua  circolazione  ,  con  tut¬ 
ti  quegli  altri  effetti  che  produce  1’  Elettricità  o  femplice  o 
medicata.  Quello  e  un  difordine  da  cui  derivar  polfono  pre¬ 
giudizi  non  piccioli. 

Fra  i  belli  ,  ed  accuratifììmi  fperimenti  fatti  dal  Chiarif- 
fimo  Sig.  Veratti  in  Bologna,  ebbe  fralle  mani  un  male  dif- 
ficilihìmo  accompagnato  »da  circollanze  tali  che  molto  può 
inlliuirci  in  quella  materia  .  Non  lo  (tarò  qui  a  deferivere 
con  quelle  dotte  olfervazioni  da  efso  lui  fatte  e  graziofa- 
mente  comunicate,  lafciando  ad  elfo  lui  la  cura  di  ciò  fare 
con  mano  maellrevole  .  Ballerà  il  dire,  che  dopo  una  aflì- 
dua  ma  metodica  Elettrizzazione  accompagnati  da  diverfità 
di  fintomi,  e  non  preveduti  accidenti,  il  nollro  Sig.  Veratti 
dovette  levar  mano  per  alpettare  ad  operare  elettricamente 
in  una  llagione  piu  dolce  ;  e  quello  ,  die’  egli,  perchè  mai 
il  paziente  dopo  la  Elettrizzazione  non  volle  llarfene  a  letto, 
nè  guàrdarfi  dall’aria  che  correva  allora  freddilfima.  Latra-  « 
fpirazione  che  nel  cafo  fi  ricercava  veniva  dalla  trafeuragine 
del  paziente  impedita  ;  nè  altro  ,  come  riflette  ottimamente 
il  nollro  faggio  Medico  Fifico,  far  fi  poteva,  che  afpettare 
un’  aria  più  dolce  ,  acciocché  la  materia  già  attenuata  ,  e 
quali  rifolta  dell’  umor  peccante,  e  portata  in  forza  del  fuo¬ 
co  elettrico  ai  fottiliflìmi  pori  della  cute,  non  venilfe  per  in¬ 
curia  dello  liefTo  ammalato  nel  punto  fletto  di  ufeire  impe¬ 
dita  .  Se  f  efporfi  incofideratamente  all’  aria  da  uno  che  fi 
era  alfoggetrato  alla  forza  Elettrica  r  ma  applicata  da  un 
Medico  di  tanto  nome,  e  di  tanta  cognizione  quanta  ne  ha 
il  Sig.  Veratti,  eh’  è  lo  fletto  che  dire  e  in  dofe  e  in  tem¬ 
pi  accomodatiffima  all  indole  del  male  ,  e  al  temperamento 
dell  afflitto;  fe,  dico,  le  ha  cagionato  pregiudizio  di  tal 
fatta  ,  che  oflinatofi  il  male  cangiando  faccia  ,  ma  non  na¬ 
tura  ,  collrinfe  il  Medico  a  celiare  dalla  operazione,  finché 
una  più  dolce  ilagione  recalfe  quel  beneficio  che  allora  gli 

veni- 
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veniva  levato,  quanto  maggiori  danni  potrà  apportare  una 
fimile  negligenza  in  chi  a  capriccio  fenza  metodo  ora  con 
femplici  vetri  ,  ora  con  Appannati  ,  difpofti  a  tramandare 
effluvj  in  qualità  ,  e  quantità  differenti  ,  fenz’  alcun  riguar¬ 
do  al  proprio  temperamento  o  alla  ftagione  ,  più  e  più  vol¬ 
te  al  giorno  vi  fi  afloggetta  ? 

Non  dirò  già  per  ciò  aflòlutamente  che  a  quelli  tali  pof- 
fa  nafeere  qualche  improvvifo  funeftiflìmo  accidente  ,  come 
taluni  hanno  pretefo  di'alferire  che  inforger  polla  ,  anche 
generalmente  parlando ,  colf  ufo  della  Elettricità  .  Non  ecosiim- 
petuofa  nè  di  tanta  forza  la  fua  azione  ;  nè  di  ciò  abbiamo  ra¬ 
gioni  *  o  fperienze  per  temerlo  .  Qualche  emorrogia  in  chi 
per  altro  evvi  foggetto  è  flato  il  maggior  pregiudizio  che 
fi  abbia  veduto  ;  ma  quello  con  vafi  o  femplici,  o  pure  in* 
tonacati  con  canfora  .  Ma  il  difordine  che  produce  una  trop¬ 
po  frequente  ,  e  fregolata  Elettrizzazione  colf  andar  dei  tem¬ 
po  può  cagionar  dei  danni  grandi  e  forfè  arrivare  al  gra¬ 
do  d’ irreparabili ,  ed  è  agevole  il  dedurlo  dalle  cofe  già 
dette  . 

Non  è  dunque  la  Elettricità  da  valerfene  fenza  difeerni- 
mento  ,  anzi  vi  fi  ricerca  una  perfetta  cognizione  ,  molto 
più  le  fi  adoperano  vafi  medicati  .  Quando  rifletteremo  efler 
quella  una  Medicina  che  opera,  e  che  opera  con  forza  ,  fa¬ 
remo  incontanente  perfuafi  ,  che  di  ella  fi  può  farne  buon 
ufo  ed  anche  mal  ufo  colf  abufarfene ,  molto  più  che  cotefio 
fuo  operare  ,  cotefta  fua  forza  pofiòno  efsere  dalla  cognizio¬ 
ne  e  dalla  pratica  temperati  .  Il  dotto  Medico  per  promo¬ 
verla  ,  e  porla  in  ulo  dee  fondatamente  fapere  le  qualità 
alfenziali  di  tutti  que’  corpi  naturali  di  cui  vuol  valerfene 
nella  intonacatura  ,  e  calcolando  f  attività  di  ognuno  di  ef- 
fi  colla  forza  dell’  Elettrìcifmo  ,  e  colla  maniera  con  cui 
agifeono  totalmente  diverfa  dalla  comune  ,  ne  faprà  dare  la 
dofe  ,  e  ’l  metodo  .  Vi  fu  chi  penfava  di  valerfì  di  qualche 
Emetico  nel  cilindro  ,  ed  elettrizzando  pofeia  una  perrona, 
oflervare  fe  in  elsa  fi  promovefse  il  vomito  .  Ma  fe  quello 
viene  cagionato  dalla  corrugazione  del  ventricolo  promof- 


fa  dalie  particelle  pungenti  dell’  emetico  inghiottito  ,  come 
polfiam  fupporre  ,  che  producefsero  lo  flelfo  effetto  le  fot- 
tiliffime ,  e  invifibili  particelle  di  eflo  elforbite  colla  infpi- 
razione?  E  fe  quelle  pure  confervalfero  la  fua  attività,  ben¬ 
ché  di  una  foffanza  impalpabililìima ,  cadendo  fui  polmoni 
ed  irritandone  la  fuperfizie  e  corrugandola  ,  qual  danno  al¬ 
la  perfona  provenir  ne  potrebbe  ?%  Altri  tentar  volea  una 
ficura  prova  del  corfo  degli  effìuvj  col  porre  qualche  vele¬ 
no  nel  cilindro  ,  e  con  efso  elettrizzare  una  beftia  .  Ma  fe 
quello  era  nel  genere  de’ corrofivi ,  certo  è  che  le  inviabili 
e  minutilììme  particelle  de’  fuoi  effluvj  ,  anche  confervando 
la  loro  acuta  figura  non  avrebbero  potuto  aver  forza  bafle- 
vole  per  la  propria  minutezza  di  corrodere  quelle  parti  ful- 
le  quali  giugnefsero  portate  dalla  forza  Elettrica  ;  che  fe 
poi  il  veleno  fofse  di  qualità  più  penetrante,  e  volatile  che 
ammazza  col  folo  odore  ,  nò  farebbe  flato  ficuro  ,  benché 
munito  di  antidoti,  chi  avefse  intonacato  il  vafo  ,  né  chi 
avelie  tenuta  la  mano  fopra  di  efso  nel  raggirarlo,  e  nè  pu¬ 
re  gli  alianti  medefimi  ,  quando  confiderar  lo  volemmo  di 
quella  luppolla  attività  .  La  natura  non  ha  create  cole  che 
intrinfecamente  in  fe  fieno  venefiche }  ma  tali  diventano  ri- 
fpetto  a  quell’  individuo  che  le  riceve  ,  o  rifpetto  all’  ufo 
che  ne  vien  fatto.  Per  efsere  una  cola  veleno  in  fe  ,  bi fo¬ 
gnerebbe  che  urtando  femplicemente  qualunque  de’  nollri 
fenfi  ne  nafcef$e  il  funello  effetto  fenza  che  o  la  tefsitura 
delle  vifcere  ,  o  i  fughi  di  natura  diverfa  ,  o  la  naturale 
difpofizione  de  nollri  organi  vi  concorrefsero  per  renderle 
tali  ;  nè  alcuna  cofa  abbiamo  di  tal  fatta  nel  mondo  .  In¬ 
tanto  riefcono  veleno!!  ,  e  mortali  alcuni  corpi  ,  inquanto 
o  nella  digellione  lacerano  colle  loro  corrofioni  le  parti  più 
nobili  delle  nollre  vifcere  ,  o  viziano  coi  morfi  e  punture 
la  mafsa  del  fangue  ,  e  fconcertano  1’  economia  vitale  ,  o 
pure  ci  alterano  con  fumi  il  cervello  che  dillurbano  ed  ab¬ 
battono  tutti  gli  fpiriti  animali ,  o  legandoli  ,  o  efaltandoli 
fuor  di  mi  fura  . 

Pollo  ciò,  molte  cofe,  e  fpezialmente  le  più  attive,  di¬ 
ventar 
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ventar  pofsono  venefiche  per  la  maniera  di  valerfene  ,  ben¬ 
ché  fperimenrate  in  altra  guifa  vengano  riputate  per  faluta- 
ri .  L’  arfenico  ,  il  fublimato  ,  il  rifigallo  ,  nè  veduti  ,  nè 
odorati,  nè  toccati,  ma  fidamente  ingojati ,  ci  uccidono,  più 
predo,  e  più  tardi  fecondo  la  difpofizione  ,  in  cui  ci  ritro¬ 
vano.  11  veleno  della  vipera  inghiottito  fi  digerifee  ,  e  non 
offende  ;  ma  introdotto  nel  fangue  in  fodanza  per  una  pun¬ 
tura  fatta  ad  una  vena ,  uccide  come  fa  il  morfo  dello  def- 
fo  animale,  almeno  fecondo  l’opinione  del  Redi:  benché  mol¬ 
ti  altri  pretendano  che  non  confida  in  quel  fugo  giallo  che 
fi  trova  nell’  alveolo  del  gran  dente  ,  ma  negli  fpiriti  più 
o  maggiormente  irritati  .  Lo  fteffo  pure  fa  un  liquore  aci¬ 
do  firingato  in  una  vena  ,  come  lo  fpirito  di  vitriuolo  ,  il 
quale  inghiottito  non  è  mortale  perchè  i  fuoi  acidi  vengo¬ 
no  indeboliti  dal  mefcolamento  che  fi  fa  colla  faliva  ,  mu- 
tandofene  colla  fermentazione ,  prima  che  arivino  al  fangue, 
le  parti  nei  luoghi  dove  padano  a  fegno,  che  non  gli  refta 
fe  non  quanto  fagli  di  meftiere  per  rinfrefeare  .  Non  v’  è 
droga  nella  Farmacia  che  male  appropriata  non  pofià  diven¬ 
tare  malefica  ,  per  fana  che  venga  giudicata  .  Quindi  è  che 
il  Profefiòre  piuttofto  eh’  edere  prevenuto  falfamente  da  idee 
fuppode  ed  infufidenti  contro  della  nodra  Elettricità  ,  dee 
edere  premunito  di  tutte  le  accennate  cognizioni. 

Il  volerfene  valere  fenza  quedi  fondamenti  necedarj,  per 
quanta  inclinazione  avede  un  Profeffore  a  qued’  Arte  Elet¬ 
trica  ,  farebbe  appunto  come  fe  fi  dade  per  impodìbile  un 
Medico  ,  che  non  avendo  cognizione  alcuna  de’  medicamenti 
femplici,  midi,  e  preparati  che  fi  ritrovano  nelle  Farmacopee , 
portatofì  in  una  di  quede,  prendede  cafualmente  quedo  ,  o 
quel  vafo  fenza  didinzione  di  qualità,  o  di  dofe  ,  e  ne  fa- 
cefle  fomminidrare  a’  fuoi  ammalati  fenza  preferizione  alcu¬ 
na  ,  col  folo  fondamento  di  fapere  che  le  materie  contenu¬ 
te  in  que’  vafi  fono  tutte  medicinali  .  Pazzo  certamente  dir 
fi  potrebbe  codui  ,  e  farebbe  da  cacciarlo  fuori  del  commer¬ 
cio  degli  uomini,  acciocché  troppo  immaturamente  non  ifpo- 
polade  le  intere  Città  .  Così  appunto  può  avvenire  a  chi 
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fenza  cognizione  delle  qualità,  e  forza  delle  materie  medi* 
camentofe  introdotte  ne’  vafi,  della  attività  dell’EIettricifmo, 
del  temperamento  dell’  ammalato ,  dell’  aria  ,  delle  Ragio¬ 
ni  ,  dal  male  ec.  volefle  fervirfi  della  Medicina  Elettrica  , 
ottima  in  fe  Retta  ,  ma  che  in  queRo  cafo  divenir  potrebbe 
peflima  per  1’  imperizia  di  chi  la  maneggia. 

Ecco  dunque  i  vantaggi  che  fperar  fi  pottòno  dalla  Me¬ 
dicina  Elettrica  bene  adoperata,  e  i  danni  che  temer  fi  deb¬ 
bono  dalla  mala  applicazione  di  etta  .  Lo  Rudio  di  quefia 
non  fi  arrefia  nel  tentare  fittamente  di  produrre  nuovi  feno¬ 
meni  Fittici  ,  con  maggior  forza,  e  vivacità  ,  ma  in  quanto 
così  prodotti  pottono  confluire  a  temperarne  od  accrefcerne 
la  dotte  .  Non  nell’  oflervare  ttemplicemente  la  propagazione 
dell’  Elettricifmo  fino  a  quanto  fi  efienda  per  poi  matema¬ 
ticamente  calcolarla,  e  quali  corpi  ne  fieno  ttufcettibili ,  ma 
bensì  in  quanto  pofla  valerfene  in  qualche  catto  particolare. 
Non  nell’  ammirar  con  piacere  la  luce  ,  la  fenfazione  e  lo 
fcoppio  che  tramandano  i  fiori  ,  i  metalli,  le  piante,  i  ve¬ 
tri  ,  ed  in  una  parola  tutti  i  corpi  dei  tre  Regni  ,  ma  in 
quanto  invefligata  la  natura  di  etti  ritrar  tte  ne  pollano  que’ 
vantaggi  che  ampiamente  ci  promette  quella  (coperta.  Non 
nella  pura  Aerile  fpecolazione ,  ma  nella  vantaggiofìttima  pra¬ 
tica  .  I  fenomeni  filici  fono  dilettevoli  ad  alcuni  pochi,  ma  tte 
fi  riducono  al  ttolo  diletto  riettcono  ttcipiti  agli  altri  tutti  , 
dove  al  contrario  tte  accoppiano  al  diletto  il  vantaggio  co¬ 
mune  ,  riettcono  graditittìmi  ,  e  ai  dotti,  e  agl’ indotti,  per¬ 
chè  tutti  pottono  ritrarre  beneficio  .  La  Medicina  Elettrica 
certamente  è  una  invenzione  di  quello  genere  }  e  fe  tanti 
lumi  ,  tanti  vantaggi  fe  ne  fono  ricavati  fin  al  prefente  ne’ 
fuoi  principi,  fammi  beneficj  (replicherò  nuovamente  ) 

ritrar  ne  polliamo  col  tempo? 

Dirà  forfè  taluno,  che  non  abbiamo  bifogno  di  nuovi  ri¬ 
trovati  nelle  materie  mediche  ,  quando  già  1’  Arte  ne  fngge- 
rifce  collanti  i  rimedj ,  comprovati  dalla  fperienza  di  tanti 
fecoli,  e  che  la  prudenza  non  infegna  mai  1’  abbandonare 
una  firada  chiara  ed  aperta  da  tanti  anni  battuta  dai  Profef- 

fori 
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fori  della  Medicina,  per  avviarli  alla  meta  per  una  fcorcia- 
toja  appena  fcoperta,  da  pochiffimi  battuta  ed  ancora  ofcu- 
ra  ed  incerta  .  Accordo  anch  io  che  querto  far  non  fi  deb¬ 
ba  fenza  una  moral  ficurezza  dell’  efito.  Ma  fe  quella  fcor- 
ciatoja  non  è  di  quella  difficoltà  che  ci  decanta  chi  non  vi 
ha  mai  pofto  piede  ,  e  fe  all  incontro  molte  perfone  accre¬ 
ditate  ce  1*  atteftano  per  facile  e  non  cosi  difaftiofa  ,  perche 
f  abbiam  noi  da  abbandonare  ?  Non  è  tenutoli  Medico  per 
ogni  conto  a  ftudiare  e  cercare  le  vie,  ed  i  mezzi  piu  il¬ 
leciti  ,  e  più  ficuri  per  follevar  il  fuo  ammalato  ?  Ora  fe 
quella  crede  che  fia  la  maniera,  1  adoperi  $  fe  non  e  per- 
fuafo,  almeno  è  tenuto  ad  informarfene  efattamente  ,  e  ad 
applicarvi!!  con  qualche  Audio  ,  e  ritrovatala  o  inutile  ,  o 
pemiciofa  ,  allora,  e  non  prima  la  lafci,  e  la  fletetti.  Oltre 
di  che,  fe  tanti  fono  i  cafi  ne’  quali  la  volgar  medicina  non 
ha  rimedj,  e  che  per  neceffità  bifogna  che  1  ammalato  foc- 
comba  per  mancanza  di  mezzi  che  lo  rifanino;  qual  difficol¬ 
tà  mai  vi  può  e  (Te  re  ,  almeno  in  cafi  tali,  nel  valerli  della 
Medicina  Elettrica  ?  Ecco  dunque  che  il  Profettòre  di  Me¬ 
dicina  dee  fiudiare  a  fondo  quella  materia,  almeno  per  po¬ 
terla  porre  in  pratica  fe  non  altro  ne  cali  eftremi  ,  dove 
l’Arte  non  trova  riparo. 

Se  con  quello  folo  oggetto  fi  applicartelo  da  vero  molti 
a  cercare  di  ritrarne  vantaggi  ne  ca^  dell  ultima  difpera- 
‘  zione  ,  s’  internerebbero  certamente  nell’  indagare  la  forza 
delle  follanze  medicamentofe  polle  nel  cilindro  ,  e  dei  loro 
effluvi  introdotti  per  mezzo  dell’  Elettricifmo  nel  «orpo  uma¬ 
no  .  Studierebbero  di  adattarli  ai  temperamenti  ,  alla  colli- 
tuzione  dell’  aria,  ai  male  del  paziente,  ed  altro  ,  ed  ecco 
che  a  poco  a  poco  invogliati  di  nuovi  fperimenti  col  por¬ 
re  in  efecuzione  ciò  che  averterò  col  proprio  razioc  inio  medi¬ 
tato  ,  patterebbero  dai  mali  refi  incurabili  ai  fanabili  ,  ed  ag« 
giugnendo  lumi  a  lumi  renderebbero  in  poco  tempo  que¬ 
lla  nuova  Scienza  perfetta  ,  per  quanto  di  perfezione  può 
darli  nelle  cole  umane  .  Per  me  fono  perfuafo  che  a  tanto 
fi  {tenderebbero  i  confini  della  nollra  fetenza,  che  detrattane 
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la  parte  Chirurgica  ,  riunirebbero  molto  piti  dilatati  di 
quello  fieno  al  prefente  quelli  della  Medicina  comune. 

Ci  ritroviamo  però  oggidì  grazie  al  Cielo  in  un  tempo 
molto  illuminato  f  e  di  fatti  Soggetti  diftintiflìmi  per  ogni 
conto  vi  fi  fono  fodamente  applicati  ,  e  con  tutto  lo  sfor¬ 
zo  immaginabile  vi  danno  opera  per  promoverla  ,  ed  avan¬ 
zarla  ,  come  abbiam  fin  ad  ora  offervato  •  Nè  a  ciò  fare  da 
altro  vengono  indotti  che  dall’  edere  in  primo  luogo  per- 
fuafi  della  validità  di  quella  nuova  maniera  di  medicare 
per  le  ragioni  chiarifiìme  che  la  dimoftrano  ,  e  molto 

più  per  le  fperienze  replicate  giovevolilfime  che  la  confer¬ 
mano  . 

Da  tutte  quelle  premelfe  ragionevolmente  dedur  fi  può 
quanto  balla  circa  1  abufo  ,  e  circa  il  buon  ufo  che  pof- 
fiam  fare  dell  Elettricità  femplice  ,  o  medicata  .  Può  riufci- 
re  pregiudicevole  ,  anche  in  tempo  che  una  perfona  fi  ri¬ 
trovi  in  buona  falute  ,  la  troppa  frequenza  di  elettrizzarli 
inconfideratamente  ,  e  fenza  riguardo  alcuno  di  aria  od  al¬ 
tro  difordine  ,  e  ciò  molto  più  fe  fi  facelfe  con  vafi  medi¬ 
cati  ,  come  abbiam  detto  ,  ora  con  una,  ora  con  un’  altra 
materia  totalmente  diverfe  .  Non  è  già  che  non  fia  mai  da 
valerfene  anche  ritrovandoli  in  Sanità,  e  che  fia  da  sfuggirli 
come  una  cofa contaggiofa , anzi  di  trattoin  tratto,  ma  di  rado, 
gioverà  1’  elettrizzarli  un  poco  per  prevenire  qualche  incomo¬ 
do  ^  ma  farà  fempre  bene  il  farlo  col  configlio  di  un  favio 
Medico  ,  cui  fian  noti  il  temperamento  ,  e  gli  effetti  che 
può  produwe  1’  Elertricifmo ,  nè  quello  potrà  chiamarfi  abu¬ 
fo  .  11  farlo  v.  g.  con  vetro  femplice  in  giornate  di  aria 
poco  buona,  per  refpirare  per  qualche  momento  un’aria  mi¬ 
gliore;  il  precurarfi  la  dovuta  concozione  ,  con  vafo  medi¬ 
cato  in  tempo  di  qualche  indigellione  ;  lo  fìudiare  di  dar 
moto  al  corpo  in  cafo  di  ffittichezza  ,  ed  altro,  fono  tut¬ 
te  cole  che  far  fi  polfono  fenz’  abufo  quando  non  fieno  trop¬ 
po  frequenti  .  Anzi  faranno  quelle  tanto  lontane  dal  poter 
cadere  fotto  la  categoria  degli  abufi,  che  piuttollo  faranno 
da  annoverarli  fra  quelle  che  far  fi  debbono  per  buon  ufo, 

il 
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il  quale  non  confitte  che  nell*  adoperare  a  tempo  1  Elet- 
tricifmo  ,  e  le  medicature  de’  vafi ,  o  per  ifcacciare  il  ma¬ 
le  che  ci  fópraggiugne  ,  o  per  allontanarlo  allorché  ne  ab¬ 
biamo  ficuri  gli  indizj .  Dai  che  veggiamo  quanto  anche  in 
quefto  ci  fia  necefsaria  1’  attittenza  amorofa  del  Medico  ,  il 
quale  dal  polfo  ,  e  dagli  altri  indicanti  arriva  a  prevedere 
ciò  che  può  produrre  in  noi  effetti  perniziofi  ,  e  funetti  * 
Una  fcelta  di  alcuni  vafi  ,  a  perfezione  quanto  alle  materie 
preparati  ,  e  ben  confervati  ,  pofsono  efsere  un  preziofo  ca¬ 
pitale  che  può  dar  la  vita  in  più  congionture  pericolofe,  e 
mortali  .  Di  rado  per  prevenire  1’  adoperi  chi  è  fano  ,  ed 
ogni  poco  per  quelli  può  ballare.  Frequentemente  fe  ne  fer¬ 
va  chi  ne  abbifogna,  e  fe  ne  vaglia  per  quanto  tempo,  con 
quelle  intonacature,  e  in  que’ giorni ,  che  conofcera  il  .Me* 
dico  verfato  giovevoli  all’  incomodo  ,  e  ai  temperamento  . 
Tutto  quello  però  fi  è  da  me  detto  come  conghietture  ri¬ 
cevute  dagli  effetti  veduti  colle  moltiplicate  fperienze,  non 
già  come  regole  certe,  e  ficure  .  I  foli  fatti  candidamente 
efpofti  fono  quelli  che  in  Umili  materie  tìfiche  del  tutto  nuo¬ 
ve  ,  aprono  1’  adito  ai  raziocinj  ,  e  fono  que  dati  da  quali 
ritrar  fi  pottòno  le  giufte  confeguenze. 

L*  ufo  poi  di  dare  a  tenere  in  mano  le  fottanze  medlca- 
mentofe  fecche,  ed  operative,  è  un  (ingoiare  adiumento  nel¬ 
la  noftra  Medicina  .  Le  prove  fatte,  e  che  fi  Hanno  tuttavia 
facendo  ci  attìcureranno  maggiormente  .  Sopra  la  Scammo¬ 
nea  ,  (opra  1’  Aloè  fuccotrino,  e  (opra  la  Guttagomma  fonò 
già  Hate  fatte  ,  e  replicate  in  Torino  ,  e  in  Bologna  .  Da 
me  pure  in  quelli  ultimi  giorni  dello  fcaduto  Febbraio  ne 
fu  fatto  un  picciolo  faggio  in  una  fanciulla  di  dodici  anni 
di  temperamento  piuttofto  fanguigno  .  Stette  quella  cinque 
interi  giorni  contro  il  fuo  (olito  fenza  provar  beneficio  al¬ 
cuno  di  corpo,  talché  avea  perduto  l’appetito,  cofa  in  lei 
affatto  infolita  ,  e  fi  fentiva  ftraordinariamente  calda  la  tetta 
per  le  frequenti  effumazioni  .  Provai  ad  elettrizzarla  col  far* 
le  tenere  in  pugno  circa  un’  oncia  di  guttagomma  ,  e  ciò 
per  tre  minuti  di  tempo  .  Dalle  due  ore  della  notte  ,  in 


cui  fi  fottoppofe  all’  elettrizzazione  fino  alle  dodici  non  fi 
feoprì  alcun  effetto  fenfibile  ,  e  pofeia  cominciò  a  fentirfi 
dei  gorgogliamenti  con  un  poco  di  fconvoglimento  di  fto- 
maco  ,  e  qualche  doloretto  .  Alzata  che  fu  dal  letto  provò 
qualche  torminc  maggiore  ,  e  tre  ore  prima  del  mezzogior¬ 
no  ebbe  uno  fcarico  conveniente  .  Se  la  gommagutta  foffe 
fiata  in  dofe  maggiore  ,  e  la  elettrizzazione  più  lunga  o  re¬ 
plicata  ,  io  fono  perfuafo  che  più  copiofa,  fe  non  più  fol- 
lecita,  farebbe  riufeita  la  evacuazione.  Il  tempo,  e  le  con- 
gionture  non  mi  hanno  permeffo  fino  ad  ora  il  tentar  di 
più  .  Nelle  occafioni  ,  che  mi  fi  prefenteranno  ,  anche  dal 
canto  mio  fi  rinnoveranno  le  prove  con  tutta  la  poffibile 
cfattezza;  ma  la  Elettrizzazione  medicata  non  verrà  applica¬ 
ta  da  me  a  perfona  alcuna  fenza  una  previa  accurata  infor¬ 
mazione  del  Medico  aflìftente  ,  e  fenza  il  fuo  configlio 
quando  lo  efiggano  il  cafo  e  le  circofianze  .  Voglia  Iddio 
Signore,  poiché  fi  è  compiaciuto  di  farla  feoprire  in  quello 
noftro  fecolo  ,  continuare  nelle  nofire  menti  i  fuoi  lumi  per 
avanzarla,  eftenderla  ,  e  perfezionarla,  s’è  poffibile,  onde 
polliamo  e  noi,  e  quelli  che  dopo  di  noi  verranno,  godere 
que  vantaggi  grandilfimi  ,  che  promette  la  Medicina  Elet¬ 
trica  a  tutto  il  genere  umano  « 


IL  FINE* 


I  l  v.„4^5i 

•  1  i 

£  óbctimos  e  alidore#  fl*f 

„afs  jb  oin^r.ii^ovfioiì  *L  pàòjj  r.o  -nò»  ìJqsrasilgag-ioa  m 

<Svùì4  ui«i  ub  uì  3fb  «lasÌÀ  .  ojjyiolob  Orìsbup  »  ,03^1 

«ìotgoswn*.  bb  ;uurq  m  •  ai.  sgifnTQl  pfbbiifl 

iSx».  ''£ìiiigi<flfno3  d  ,  2>-.r’>!33vnoi  o-maì  ortirscid*'  *4 

*9 

] 

»pc'.‘  f  ■■■•-.-  fi  '  •  :,i  ^ 

Ih  /ijnii  1:  lu  U  ?•:■-'■>.'  •  •  -  '  -  J>tl  fJOfi  4Hij;i>©*g 

l  -  ..  cur.'  li.  ah  ....  I*  ■  f  -  */è  ;H:I 

- 

. 

bUiu-^B  £.iV5i%  snfc  ^f»3Ì  ••'■•«'*£ -i«  *noìt3<$  è  jm  «U  -* 

>*  '  uul  li  *s?w1  3  v:  • 

.  •  i  ■  \  -.  .  (  k 


C'i*'--  I 


■  •  '  ♦  \ 1 

-12 


/ 


t  r» 


('V;!.'.  ..;  _  •>■-,  ..;  ì  iù’ifji  *■'  ■  ■■•-:  I|:  sf03<  ■  ?‘i  :  ‘  ;  •'■•••  ^"4  t  • 

*  r-i  :••  •  •-,■■■-  ■  •••  ••  ■ 

&ttm  '  ■■  ; 

£-i :"*  •$  ;.  O'u  •-»•'.  ■  4.  „«  '/J  .’  ,  .e  ■>  nTIi  • 

.  ij*M  il  osiamo**  wb  •■  '  '  >  r; 

^Or.tJJGw  > .  ■•'  •  .•  -ti  *  f* H,i 


r,  4 

lì  n  - 

-  t’  . 

:  ;  . 


- 

'  ", 

I  v 


»  HJ  -ì  4 

, 


« 

* 

s  - 

>  1 


r  1  -* 

■  •  • 


.•  a  ••• 


* 


» 

/ 


* 


♦  k 


t 


■-  < 


■ 

,  ,  ,  ?  *  i  ■ 

'  i  #  \  * 

^  ’  », 


•*  « 


*  • 


'  * 

I  J 

ifr*».  *  "  •'* 


*’■  '  "  - 

•  *  .*  •"  •  .  A  -u 

"  •  '  y  H\ 

< .  1  f  v.  f  ...  f 

.  •  •  y+  h  ,  fi  ,  *  A 

,  *  *  *■  S  ‘  *■ 

'  •  .  ■■  V?  i  •> 


•  t 

k 


•’  -ì  X  ' 

*  ,  :  - 
. ,  V  /  <•  *' 


-,  -4  ■  •  ;  *  -  >  ’  .fi 

' 

u  -t  * 


r-.  j.  .^-tv 

*■  .» 

4-V'  -  L 

•V  :•  »  ?.*  .  •  , 

•.  . .  ■  *  v  f 


VH  .  i- 


*  t 

► 


■ 

"«* 

è*'- 

*  ; 

*  • 

*  . 

/*  / 

fr . 

j 

*  ’  t 

♦  ' 

» • 

9 

m  * 

t 

:  .  %'r: 

.fi  V  .• 

*  *t,v 

I.  J 


4  \  . 


i 


rr  *s- 


:i  ! 


* 


4?  - 


•  ;  •  >  * 

•  «  » » 

v  •  <i  «  -r 


"'4, 


*  ‘ 


